Reg . No. രജി. നമ്പർ 
KL / TV ( N ) /12/ 12 -14 


सत्यमेव जयते 


Government of Kerala 
കേരള സർക്കാർ 

2012 


GOVERN 


കേരള 


ള സർക്ക 
VMENT OF 


ക്കാർ 
KERALA 


KERALA GAZETTE 

കേരള ഗസററ് 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് 


6th March 2012 
| 2012 മാർച്ച് 6 


THIRUVANANTHAPURAM , TUESDAY 


No. 


Vol. LVII 
വാല്യം 57 


തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ 


നമ്പർ 


16th Phalguna 1933 
1933 ഫാൽഗുനം 16 


PART III 
Irrigation Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


( 3 ) 


35, 000 


3 


നമ്പർ ഡി2 - 671/ 2008. 

2012 ഫെബ്രുവരി 14 . 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി തിരുവനന്തപുരം വൻകിട 
ജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് അനുയോജ്യരായ അംഗീകൃത 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും മൽസരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനംചെയ്ത 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ത പാ ലിൽ 
ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . കൊറിയർ സർവ്വീസ് മുഖേന 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . പ്രസ്തുത ദിവസം 
അ വ ധിയാകു ന്ന പക്ഷം അടുത്ത പ്രവർത്തിദിവസം ഇതേ 
സമ യ ങ്ങ ളിൽ ദർഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കു ന്നതും 
തുറക്കുന്നതുമാണ്. 
കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത് 
നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
അടങ്കൽ തുകയും 


27,500 


4 


82/ ഇഇ / 2011- 12 - ടി വലതുകര മെയിൻ 
ചാനലിന്റെ പുതുവൽ സൂപ്പർ പാസ്സേജ് 
(1/ 19 ) ചെ . 18128 മീറ്ററിനും 19070 മീറ്ററിനും 
(മണ്ണടിക്കോണം പാലം) ഇടയ്ക്കുള്ളബണ്ട് 
റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണവും സംരക്ഷണ 
പണികളും - 14,00,000 
- 83/ ഇഇ/2011 -12- ടി പൂവ്വാർ വെസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് 
ചാനലിന്റെ ചെ . 8000 മീറ്ററിനും 8750 
മീറ്ററിനും ഇടയ്ക്കുള്ളബണ്ട് റോഡിന്റെ 
പുനരുദ്ധാരണവും അനുബന്ധപണികളും 

11, 00,000 
-- 84 / ഇഇ/ 2011 -12 - ടി പൂവ്വാർ ഈസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് 

ചാനലിന്റെ ചെ . 9150 മീറ്ററിനും 9600 
മീറ്ററിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ടി - 6,75,000 
85 / ഇഇ/2011 - 12 - ടി പൂവാർ ഈസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് 
ചാനലിന്റെ ചെ . 9840 മീറ്ററിനും 10150 
മീറ്ററിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ടി - 4,65, 000 
86 / ഇഇ/ 2011 -12 - ടി ചായ്ക്കോട്ടുകോണം 
സബ് ചാനലിൽ ചെ . 1600 മീറ്ററിനും 
1875 മീറ്ററിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ബണ്ട് 
റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണവും സംരക്ഷണ 
പണികളും ചായക്കോട്ടുകോണം മുതൽ 
വെൺകുളംവരെയുള്ള ഫീൽഡ് ചാനലിന്റെ 
പുനരുദ്ധാരണവും - 4,00,000 


16, 900 


(1) 


11, 650 


കനാൽ റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണവുമായി 

ബന്ധപ്പെട്ട പണികൾ 
81/ ഇഇ / 2011- 12 - നെയ്യാർ ജലസേചന പദ്ധതി 
പൂവ്വാർ വെസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് ചാനലിന്റെ ചെ . 6800 
മീറ്ററിനും 7250 മീറ്ററിനും ഇടയ്ക്കുള്ള 
ബണ്ട് റോഡിന്റെ പുന രു ദ്ധാ ര ണ വും 
അനുബന്ധ പണികളും - 6,00 ,000 


15 , 000 


10 , 000 


6th 


MARCH 2012 ] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


226 


- (1) 


( 2) 


( 2 ) 


( 3 ) 


7 


18 


87 / ഇ ഇ | 2011 - 12 - നെയ്യാർ ജല സേചന 
പദ്ധതി-പൂവാർ ഈസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് ചാനലിന്റെ 
ചെ . 12742 മീറ്ററിനും 13004 മീറ്ററിനും 
ഇടയ്ക്കുള്ളബണ്ട് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ 
പണികൾ- 3,93,000 


- 98/ ഇഇ / 2011 - 12- വെള്ളപ്പൊക്ക കെടുതികൾ 
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കരമന നദിയുടെ 
കുറുകെയുള്ള മങ്കാട്ടു കടവ് പാലത്തിന് 
താഴ്ഭാഗത്തായി അന്നൂർ ദേവീക്ഷേത്രത്തിലെ 
ആറാട്ടുകടവിൽ കുളിക്കടവിന്റെ നിർമ്മാണവും 
അനുബന്ധപണികളും - 12,00, 000 


9 , 850 


30 ,000 


19 


13 , 150 


80 / ഇഇ / 2011 - 12 - വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം - 
ബാലസുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിനടുത്ത്ഉള്ളൂർ 
തോടിന് കുറുകെ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ 
പ്രവൃത്തികൾ (പുനർ ദർഘാസ്) - 13,25,000 


33,150 


88 ഇഇ / 2011 - 12 - ടി കൊല്ലംകോട് ബ്രാഞ്ച് 
ചാനലിന്റെ ചെ . 2400 മീറ്ററിനും 2750 
മീറ്ററിനും ഇടയ്ക്കുള്ളബണ്ട് റോഡിന്റെ 
പുനരുദ്ധാരണവും മറ്റു പണികളും- 5,25,000 
89/ ഇഇ /2011 - 12 - ടി കോല്ലയിൽ ബ്രാഞ്ച് 
ചാനലിന്റെ ചെ . 2800 മീറ്ററിനും 3050 
മീറ്ററിനും ഇടയ്ക്കുള്ളബണ്ട് റോഡിന്റെ 
പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ - 3, 75,000 
90 / ഇഇ/ 2011- 12 - ടി വിഴിഞ്ഞം ബ്രാഞ്ച് 
ചാനലിന്റെ ചെ . 8700 മീറ്ററിനും 9200 
മീറ്ററിനും ഇടയ്ക്കുള്ളബണ്ട് റോഡിന്റെ 
പുനരുദ്ധാരണവും അനുബന്ധപണികളും 
7 ,50, 000 


9 ,400 


18,750 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില കമനമ്പർ 1, 11, 13 , 
ഇവയ്ക്ക് 1,200 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 2 ,100 + വാറ്റ്, 
ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 1, 700 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 1,400 + 
വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 5, 16 ഇവയ്ക്ക് 1, 000 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 6, 
7, 9 ഇവയ്ക്ക് 800 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 8- ന് 1,100 + വാറ്റ്, 
കമനമ്പർ 10 , 12 , 14, 15, 17 ഇവയ്ക്ക് 1, 500 + വാറ്റ്, 
ക്രമനമ്പർ 18- ന് 1,800 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 19 - ന് 2,000 + വാറ്റ്. 

- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -9 - 3- 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 14 -3 - 2012 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
14 - 3 - 2012 , വൈകുന്നേരം 4. 30 മണി. 


12 


21, 000 


13 


- കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത് ക്രമനമ്പർ 1, 5, 6, 7 , 8, 9, 11 , 
13, 16 ഇവയ്ക്ക് " ഡി യും അതിനുമുകളിലും, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 
“ സി യും അതിനുമുകളിലും. 


പണിതീർക്കേണ്ട കാലാവധി കമനമ്പർ 2 , 3, 18 , 19 
ഇവയ്ക്ക് 6 മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 4 മാസം. 


14 


91/ ഇe / 2011- 12 - ടി വിഴിഞ്ഞം ബ്രാഞ്ച് 
ചാനലിന്റെ ചെ . 9400 മീറ്ററിനും 9800 
മീറ്ററിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ടി - 6,00, 000 

15 , 000 
92 / ഇഇ / 2011 -12 - ടി വിഴിഞ്ഞം ബ്രാഞ്ച് 
ചാനലിന്റെ ചെ . 10440 മീറ്ററിനും 11000 
മീറ്ററിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ടി - 8,40, 000 
93 / ഇe/ 2011-12 - ടി വിഴിഞ്ഞം ബ്രാഞ്ച് 
ചാനലിന്റെ ചെ . 19700 മീറ്ററിനും 20100 
മീറ്ററിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ടി - 6, 00, 000 

15,000 
നെയ്യാർ ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ 

വരുന്ന അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 
94/ ഇഇ /2011- 12 - നെയ്യാർ ജലസേചന പദ്ധതി 
കൊല്ലംകോട് ബ്രാഞ്ച് ചാനലിന്റെ ചെ . 7650 
മീറ്ററിനും 7800 മീറ്ററിനും ഇടയ്ക്കുള്ള 
പാർശ്വ സംരക്ഷണ പണികളും ബല 
പ്പെടുത്തലും - 7,40,000 

18,500 
95 ഇഇ/ 2011 - 12 - ടി വെള്ളായണി വെസ്റ്റ് 
ബ്രാഞ്ച് ചാനലിന്റെ ചെ . 8000 മീറ്ററിനും 
8200 മീറ്ററിനും ഇടയ്ക്ക് അറ്റകുറ്റ 
പണികളും കൾവർട്ടിന്റെ നിർമ്മാണവും - 
8, 00 , 000 

20, 000 
96 / ഇഇ / 2011-12 - ടി വാർഷിക അറ്റകുറ്റപണി 

നെയ്യാർഡാമിന്റെ കീഴിലുള്ള കനാലിലെ 
തടസ്സങ്ങൾ നീക്കുന്നതും മറ്റ് അടിയന്തിര 
പണികളും - 5,00,000 

12 , 500 


15 


- കേരള സർക്കാരിന്റെ 100 - ന്റെ മുദ്രപത ത്തിൽ 
ജല സേചന വകുപ്പിന് ബാധ ക മായ പ്രാഥമിക കരാറും 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ അധികാരപ്പെടുത്തിയ ആവശ്യമായ 
സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് ഒപ്പിട്ട നിരതദ്രവ്യവും ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത 
ദർഘാസുകൾ നിരുപാധികം നിരസിക്കുന്നതാണ്. 1990 - ലെ 
കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ എല്ലാ 
വ്യ വ സ്ഥ കളും ജല സേചന വകു പ്പിലെ ദർഘാ സു കളെ 
സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 

- തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകളോടൊപ്പം ജി . ഒ . ( എം എസ്.) നമ്പർ 135 / 97 / 
കോ -ഓപ്പറേറ്റീവ് തീയതി 13 - 11 - 1997 നിഷ്ക്കർഷിക്കുന്ന 
സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൈവശമുള്ള പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരങ്ങളും 
ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 

പൊതുമരാമത്ത്/ ജലസേചന വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ 
സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 


16 


വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം 


17 


97/ ഇe/ 2011 -12 - പാപ്പനംകോട് കെ .എസ്.ആർ. 
ടി. സി. ബസ്സ്റ്റാന്റിന് സമീപം പാറയിൽകടവ് 
ഇരുമ്പ് പാലത്തിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് കരമന 
നദിയുടെ ഇടത് കരയിൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തി 
നിർമ്മാണം - 8,00,000 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
വൻകിട ജലസേചന വിഭാഗം, 
തിരുവനന്തപുരം. 


- ( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


20, 000 


6th 
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- ദർഘാസ് പരസ്യം 


| (3 ) 


(1) 

(2) 

വെള്ളപ്പൊക്കക്കെടുതി 
6 93 / ഇ ഇ / 2011 - 12 | എം . ഐ - പത്തനാപുരം 

പഞ്ചായത്തിലെ കല്ലുകടവ് പാലത്തിന് 
അടുത്തുള്ള കല്ലുകടവ് തോടിന്റെ സംരക്ഷണ 
പണികൾ - 4,00,000 
- 9 4 / ഇ ഇ / 2 011 - 12 / എം . എ - വിള ക്കു ടി 
പഞ്ചായത്തിലെ പള്ളിമുക്ക് ജംഗ്ഷൻ മുതൽ 
കരീലചിറ ഏലാവരെയുള്ള വെള്ളം ഒഴുക്കി 
വിടീൽ - 8, 00 ,000 


10 ,000 


20, 000 


പുനർ ദർഘാസ് പദ്ധതി സംരക്ഷണം 


നമ്പർ ഡി1. 1425 / 07 / വാല്യം - 2. 2012 ഫെബ്രുവരി 15. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
മൈനർ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, ആശാമം, കൊല്ലം താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത്/ ജലവിഭവ വകുപ്പിൽ 
രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത 
കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച് 
കവറുകളിൽ 16 - 3 - 2012, 3 മണി വരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 
തപാലിൽ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന 
കാലതാമസങ്ങൾക്ക് ഈ വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാ സു കൾ സ്വീക രിക്കുന്ന ദിവസം അവധി യാ യാൽ 
തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം 3 മണിവരെ ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കു 
ന്നതാണ്. ദർഘാ സിൽപങ്കെടുക്കുന്ന കോൺട്രാക്ടർമാർ 
അവരുടെ ലൈസൻസിന്റെ അറ്റസ്റ്റഡ്സ്കോപ്പിയും ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം 
കർശനമായും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇന്ദിരാ വികാസ് പത്രം 
നിരതദ്രവ്യമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ലേബർ കോൺടാക്റ്റ് 
സൊസൈറ്റികൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം അവരുടെ യോഗ്യത , 

കൈവശമുള്ള പണികൾ, അവർക്കെടുക്കാവുന്ന പണികളുടെ 
സാമ്പത്തിക പരിധി മുതലായവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റു 
കളും ബന്ധപ്പെട്ട ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് 
ടെണ്ടർ വാങ്ങുന്ന സമയം യോഗ്യത പരി ശോ ധി ക്കാൻ 
ഹാജ രാ ക്കേ ണ്ടതും ആയത് ദർഘാ സി നോ ടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 


74 / ഇe/ 2011 - 12 / എം . ഐ മേലില പഞ്ചായത്തിലെ 
ഇരിങ്ങുർ വാർഡിൽ ആലംകോട് ഏലാ 
തോടിന്റെവശങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം- 5,00, 000 


12,500 


9 


26 / ഇള/ 2011 - 12/ എം. ഐ - പന്മന പഞ്ചായത്തിലെ 
മലമേൽതോട് ബണ്ടിന്റെ സംരക്ഷണ പണി, 
അ ം ക ാ പ ണി , പു ന ർ നിർ മ്മാ ണ 
തുടങ്ങിയവ - 15 ,00 ,000 


37 ,500 


വെള്ളപ്പൊക്കക്കെടുതി 


- 10 


4 7 / ഇ ഇ / 2 0 11 - 12 | എ ം . എ - പ മ ന 
പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് നമ്പർ 20 - ൽ 
പെരുമാതുറ വയലിനടുത്ത് കോട്ടയാടി 
ജംഗ്ഷൻ മുതൽ നിലവിലുള്ള ഓടവരെ 
ഓട നിർമ്മാണവും സ്ലാബ് നിർമ്മാണവും - 
- 6, 50, 000 


നിരതദ്രവ്യം 


കമ 
നമ്പർ 


ടെണ്ടർ നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 

( 2 ) 


16, 300 


11 


( 1) 


50 / ഇഇ / 2011 - 12 / എം . ഐ - തെക്കുംഭാഗം 
പഞ്ചായത്തിലെ 4 -ാം വാർഡിൽ ചാവന്തി 
ജംഗ്ഷൻ മുതൽ കായൽവാരം വരെ ഓട 
നിർമ്മാണം - 7,50, 000 


പദ്ധതി സംരക്ഷണം 


18 ,800 


1 8 8 / ഇ ഇ / 2 0 11 - 12 | എ ം . എ - പൂയപ്പള്ളി 

പഞ്ചായത്തിലെ മരുതമൺ പള്ളി ഏലായിൽ 
ട്രർപാസ്സേജ് നിർമ്മാണവും വശങ്ങളുടെ 
സംരക്ഷണവും (രണ്ടാം ഭാഗം) - 8, 00 , 000 


19 / ഇഇ/ 2011- 12/ എം . ഐ - കരുനാഗപ്പളളി 
പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ്നമ്പർ 13- ൽ കുറിച്ചിയിൽ 
ജംഗ്ഷൻ മുതൽ വരമ്പേൽ ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ള 
തഴത്തോടിന്റെ വശങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം- 
14 ,03,000 


20 ,000 


35 , 100 


89 / ഇഇ / 2011- 12/ എം . ഐ - പവിത്രേശ്വരം 
പഞ്ചായത്തിലെ തലക്കുളം ഏലായിൽ 
കലുങ്ക്, ലീഡിംഗ് ചാനൽ എന്നി വ യുടെ 
നിർമ്മാണവും ഏലാ പുരോഗമിപ്പിക്കലും 
10 ,00, 000 


13 60 / ഇഇ / 2011 - 12/ എം . ഐ - കരുനാഗപ്പള്ളി 

മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഡിവിഷൻ നമ്പർ 14- ൽ 
ലോഡ് സ്കൂളിന് വട ക്കു വശം മുതൽ 

റ്റെറ്റാനിയം റെയിൽവേ കൾവെർട്ട് വരെ 
പട്ടോളി തോടിന്റെ വശങ്ങളുടെ സംരക്ഷണ 
പണികൾ - 11,00,000 


25, 000 


27,500 


- 90 / ഇഇ /2011 -12/ എം . ഐ - വിളക്കുടി പഞ്ചായ 

ത്തിലെ ശ്രീകണ്ഠ ശാസ്താക്ഷേത്ര ടാങ്കിന്റെ 
ഇൻലെറ്റ്, ഔട്ട്ലെറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റും ലീഡിംഗ് 
ചാനൽ നിർമ്മാണവും 14 ,50,000 


- 13 -ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ധനസഹായം 


36,300 


9 / ഇ ഇ / 2011 - 12 എം . ഐ - ശൂരനാട് നോർത്ത് 
പഞ്ചായത്തിലെ എൽ. ഐ . സ്റ്റേഷൻ നമ്പർ 
1- ന്റെ (2 -ാം ഘട്ടം) അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ - 8,00,000 


20 ,000 


14 34/ ഈ ഇ | 2 011 - 12 / എം . എ - പന്മന 

പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് നമ്പർ 18 - ൽ 
പല്ലിശ്ശേരി കുളത്തിന്റെ സംരക്ഷണവും 
ലീഡിംഗ് ചാനൽ ചിറയുടെ 
നവീകരണവും- 10 ,00 , 000 

25 ,000 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1, 4, 7, 11, 14 
ഇവയ്ക്ക് 1,500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 2 ,000 + വാറ്റ്, 
കമനമ്പർ 3 - നും 12 - നും 2, 200 + വാറ്റ്, കമനമ്പർ 5 - ന് 
1,800 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 6 - ന് 800 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 8 - ന് 
1, 000 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 9 - ന് 2,300 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 10 - ന് 
1,300 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 13- ന് 1,650 + വാറ്റ്. 


- 92/ ഇഇ/ 2011 - 12 / എം . ഐ - ആര്യംകാവ് 
പഞ്ചായത്തിലെ അച്ചൻകോവിൽ ഹരിജൻ 
കോളനിയിലെ എൽ. ഐ . 

മല എം . ഐ . സ്റ്റേഷന്റെ 
നവീകരണം - 12,00, 000 


30,000 
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- ദർഘാസ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
13 -3 - 2012, 4 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് പ്രമാണം സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
16 -3 - 2012, 3 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് പ്രമാണം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
16 - 3 - 2012 , 3 .30 മണി. 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - കമനമ്പർ 8 - ന് ഡി യും 
ഉപരിയും, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് “ സി യും ഉപരിയും. 

- പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി ക്രമനമ്പർ 1, 4, 7, 10, 
11 ഇവയ്ക്ക് 5 മാസം, ക്രമനമ്പർ 2 , 3, 5, 9, 12, 13 ഇവയ്ക്ക് 
6 മാസം, ക്രമനമ്പർ 6 - നും 14 - നും 3 മാസം, ക്രമനമ്പർ 8 - ന് 
4 മാസം. 


- പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പിലും/ ജലവിഭവ വകുപ്പിലും 
ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും 
ബാധകമാണ്. 


നിശ്ചിതവിലയും വില്പന നികുതിയും ഒടുക്കി രേഖാമൂലം 
ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസുകളുടെ കൂടെ 50 (അമ്പത്)- ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ 
നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിൽ ഒരു പ്രാഥമിക കരാർ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
തൊഴി ലാളി സഹ ക ര ണ സം ഘ ങ്ങൾ സമർപ്പി ക്കു ന്ന 
ദർഘാ സി നോ ടൊപ്പം സഹ ക ര ണ സം ഘം ജോയിന്റ് 
രജിസ്ട്രാറിൽ നിന്നു ം വാങ്ങിയ യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റും 
അ സി സ്റ്റന്റ് രജി സ് ടാർ കൗണ്ടർ സൈൻ ചെയ്ത ടി 
തൊഴിലാളി സഹ ക ര ണ സംഘത്തിന്റെ കൈ വ ശമുള്ള 
എല്ലാ വർക്കു ക ളു ടെയും വിശദ വിവ ര ങ്ങ ൾ അട ങ്ങിയ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 1959- ലെ കേരള നിർമ്മാണ 
തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിന്റെ 8 ( 3) വകുപ്പനുസരിച്ച് 
പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ മൊത്തം ചെലവിന്റെ 1 ശതമാനം 
നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകുവാൻ 
ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അടച്ച തുക 
യാതൊരു കാരണവശാലും മടക്കി കൊടു ക്കു ന്ന ത ല്ല . 
നിരതദ്രവ്യം കൊല്ലം ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത ഉപവിഭാഗം 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് മാറ്റി എടുക്കത്തെക്ക 
രീതിയിൽ വാങ്ങേണ്ടതും പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്എഴുതേണ്ടതും 
ദർഘാ സിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേ ണ്ട തു മാ ണ് . പൂരിപ്പിച്ച 
ദർ ഘാ സു കൾ പവ ത്തിയുടെ പേര് ആ ലേ ഖനം 
ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറു ക ളിൽ ദർഘാസ് ദിവസം 
വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ തപാൽവഴി സ്വീകരിക്കുന്നതും 
അന്നേ ദിവസം 4.30 മണിക്ക് അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്നഉദ്യോഗസ്ഥനോ 
ഹാജരാകുന്ന കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 
ഏതെ ങ്കിലും കാര ണ വ ശാൽ അന്നേ ദിവസം അവധി 
( പഖ്യാ പിച്ചാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം 4.30 മണിക്ക് 
തുറക്കുന്നതുമാണ്. 

ഇന്ദിരാ വികാസ്പതം നിരതദ്രവ്യമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ജലവിഭവ വകുപ്പിലേയും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലേയും 
ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, 
കൊല്ലം. 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി1 - 81/ 11. 


2012 ഫെബ്രുവരി 17 . 


( ഒപ്പ്) 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത ഉപവിഭാഗം, അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ബോട്ടുജെട്ടിക്ക് സമീപം, കൊല്ലം. എഞ്ചിനീയർ. 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത ഡിവിഷൻ, കൊല്ലം 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് പൊതു മരാമത്ത്/ ജല വിഭവ 
വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള 
കരാറുകാർക്ക് കരാറിൽ പങ്കെടുക്കാം. ദർഘാസ് ഫോറവും മറ്റു 
വിശദ വിവരങ്ങളും 13 - 3 - 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ താഴെ 
പറയുന്ന ആഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. പ്രവൃത്തിയുടെ 
പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള സീൽചെയ്ത കവറിൽ മത്സര 
സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തപാലിൽ 
17 - 3 - 2012 വൈകിട്ട് 4 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ 
ദിവസം 4. 30 മണിക്ക് കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതുമാണ്. ദർഘാസ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കൊറിയർ 
വഴിയോ തപാൽവഴിയോ നേരിട്ടോ ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ദിവസം അവധിയാണെങ്കിൽ 
അടുത്ത ദിവസം 4 മണി വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാ 
സിന്റെ കാലാവധി അതു സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 
4 മാസം വരെ ആയിരിക്കും. പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 
3 മാസം. 

- ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
തുകയും- - 1/ എ . ഇ . ഇ / ഐ .എൻ.എസ്. ഡി ./ 2011 - 12 - കൊല്ലം 
ഹൗസ് ബോട്ട് ടെർമിനലിന് മുൻവശത്തുള്ള യാഡിന്റെ ഭൂമി 
മോടി പിടിപ്പിക്കൽ - 1,30,000 . 

നിരതദ്രവ്യം - 3,250 . 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 400 + വാറ്റ്. 
കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - " ഡി യും അതിനുമുകളിലും. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദവിവരങ്ങളും ദർഘാസ് 
വിൽക്കുന്ന അ വ സാന ദിവസം ഉച്ചയ് ക്ക് 1 മണിവരെ 


നമ്പർ ഡി. ബി .198 / 2008 . 
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- പത്തനംതിട്ട ജലസേചന വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി 
താഴെപറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് കേരള ജലസേചന 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ " ഡി ക്ലാസോ അതിനുമുകളിലോ 
രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാർ/ നിലവിലുള്ള 
സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾക്ക് വിധേയമായി യോഗ്യതയുള്ള 
അംഗീകൃത തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ എന്നിവരിൽ 
നിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 8 - 3 - 2012 - ന് 
വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 
3. 30 മണിക്ക് ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതുമാണ്. നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയാകുന്നപക്ഷം 

തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം നിശ്ചിത സമയങ്ങളിൽ 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമാണ്. 


6th MARCH 2012 ) 


IRRIGATION DEPARTMENT 


229 


7 , 500 


ദർഘാസ് നമ്പരും 

അവധിയായാൽ അടുത്ത ദിവസം ദർഘാസുകൾ 
| കമ 

നിരതദ്രവ്യം 
- പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. മറ്റു 
നമ്പർ 
അടങ്കൽ തുകയും 

നിബന്ധനകൾക്ക് മാറ്റമില്ല . 
1 01 / എ . ഇ . ഇ ./ 2011- 12 - അടൂർ ടൂറിസം പദ്ധതി 

ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരതദ്രവ്യം 
പുതിയകാവിൽചിറ ജലാശയത്തിൽ 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
നിന്നും പായൽ നീക്കുക - 3 ലക്ഷം 

ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 
2 02/ എ . ഇ . ഇ ./ 2011- 12 - അടൂർ ടൂറിസം പദ്ധതി 

20 / ഇ . ഇ ./ കെ . ഡി. റ്റി / 2011- 12 - വയലാർ പഞ്ചായ 
പുതിയകാവിൽചിറ സൂയിസിൽ നിന്നും 

ത്തിലെ പുല്ലൻചിറ ചാത്തൻചിറ തോട്ടിൽ 
ചെളി നീക്കുക - 0.50 ലക്ഷം 

1, 250 

ചാത്തൻചിറ പാലത്തിനു സമീപം സൂയീസി 
ദർ ഘാസ് ( പമാ ണ ത്തിന്റെ വില - കമനമ്പർ 1 - ന് 

ന്റെയും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സംരക്ഷണ 
600 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 

12 ,500 
ഭിത്തിയുടെയും നിർമ്മാണം - 5,00, 000 
100 + വാറ്റ്. 
പ്രവർത്തികൾ തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 1 മാസം. 

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 1,000 + വാറ്റ്. 
ദർഘാസ് ഫോറവും മറ്റ് വിശദവിവരങ്ങളും 8 - 3 - 2012 - ന് 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 4 മാസം. 
ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ പത്തനംതിട്ട ജലസേചന വിഭാഗം 

കരാറുകാരുടെ തരം " സി യും അതിനുമുകളിലും. 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ 
നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. കേരള ജലസേചന/ പൊതുമരാമത്ത് ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റും താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 
വകുപ്പുകളിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെകാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും അവസാന തീയതിക്ക് 
വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനു ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാസുകളിൽ ഏഴ് ദിവസം മുമ്പ്മുതൽ എല്ലാ പ്രവർത്തി ദിനങ്ങളിലും 
പങ്കെടുക്കുന്ന ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘങ്ങൾ - ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ആയ 
ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ നടപ്പ് വർഷത്തെ യോഗ്യതാ - 9 - 3 - 2012 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെയും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള ജോലികളുടെ ആകെ തുക നിശ്ചിതവില ( മടക്കിക്കൊടുക്കുന്നതല്ല ) രൊക്കം പണമായോ 
കാണിക്കുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ (ജനറൽ) മണിയോർഡറായോ രേഖാമൂലം അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ 
മേലൊപ്പോടുകൂടിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ദർഘാസിനോടൊപ്പം ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ കൈമാറ്റം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതും, ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അംഗീകൃത 

ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല . തൊഴിലാളി സഹകരണസംഘങ്ങൾ 
കരാറുകാരും സഹകരണ സംഘങ്ങളും പ്രഥമ കരാർ 100 

പ്രവർത്തികൾക്കുള്ള യോഗ്യതയെ സംബന്ധിച്ചും പ്രസ്തുത 
വിലയുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ ദർ ഘാസിനൊപ്പം 

സഹകരണസംഘങ്ങൾക്ക് നിലവിലുള്ള പ്രവർത്തികളെ 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസ് ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള 

സംബന്ധിച്ചും രജിസ്ട്രാറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 
കാലാവധി 15 ദിവസമാണ്. 

ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് പൊതുമരാമത്ത്, ഇറിഗേഷൻ 

എന്നീ വകുപ്പുകളിൽ നിലവിലുള്ള ചട്ടങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

ഈ ദർഘാസിന് ബാധകമാണ്. 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 
ജലവിഭവ വകുപ്പ്, 

അസിസ്റ്റന്റ് 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
പത്തനംതിട്ട. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 

കാര്യാലയം, 
കെ . ഡി . ഡിവിഷൻ, 

( ഒപ്പ്) 
ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 

തണ്ണീർമുക്കം. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


നമ്പർ ടി .എൻ. 5/ 2011- 12. 2012 ഫെബ്രുവരി 9. 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി തണ്ണീർമുക്കം കുട്ടനാട് 
ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 

നമ്പർ ഡി1 / 492 / 1998. 

2012 ഫെബ്രുവരി 24 . 
താഴെപറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് 15 - 3 - 2012 - ന് വൈകുന്നേരം 3. 30 
മണിവരെ നിശ്ചിത യോഗ്യതയിൽ " സി യും അതിനുമുകളിലുമായി 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ഇടുക്കി മൈനർ ഇറിഗേഷൻ 
രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കരാറുകാർ , നിലവിലുള്ള 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെപറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 
ഉത്തരവുകൾക്ക് വിധേയമായി യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത 

- നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ 
തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും 

പേരെഴുതി മുദ്രവെച്ച്മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
പ്രവർത്തിയുടെ പേരുവിവരം രേഖപ്പെടുത്തിമുദ്രവെച്ചിട്ടുള്ള 

ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 15 - 3 - 2012 വൈകുന്നേരം 
കവറുകളിൽ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 4 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അതേ ദിവസം 4 .30 മണിക്ക് 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ സ്പീഡ് പോസ്റ്റോ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തിയ 
രജിസ്റ്റർ ഡ് തപാൽ വഴിയോ നിശ്ചിത തീയതിക്കകം മററ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോതത്സമയം ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ( കൊറിയറായോ നേരിട്ടോ ദർഘാസുകൾ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല ) അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം നാലുമണിക്ക് അന്നേദിവസം അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി 
താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഓഫീസറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടു ദിവസം അതേ സമയം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
ത്തിയിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. അന്നേദിവസം 4 ( നാല്) മാസം വരെയായിരിക്കും 


6th 


MARCH 2012 ) 


IRRIGATION DEPARTMENT 


230 


നിരതദ്രവ്യം 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
- പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


- (1) 


- ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില കമനമ്പർ 1 മുതൽ 
5 വരെയും 9- നും 13 - നും 1,500 + വാറ്റ്, കമനമ്പർ 6 - ന് 

1, 800 + വാറ്റ്, കമ ന മ്പർ 7 , 8 , 11 , 12 , 14 ഇവയ്ക്ക് ക് 
2,300 + വാറ്റ്, കമനമ്പർ 10 - ന് 2,100 + വാറ്റ്. 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 5 
വരെയും 9 - നും 13- നും 4 മാസം, ക്രമനമ്പർ 6 , 7 , 8, 10, 11, 
12 , 14 ഇവയ്ക്ക് 6 മാസം. 


എം . ഐ . മുൻഗണനാക്രമത്തിലുള്ള 

പദ്ധതികൾ (എൻ. പി.) 


25, 000 


102/ 2011- 12 - പുറപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ 
പൊന്നാട്ട് ഭാഗത്ത് ഇരുട്ടുതോട്- മാറിക 
തോട്ടിൽ കോബാറിന്റെ നിർമ്മാണവും 
അനുബന്ധ പണികളും - 10 ലക്ഷം 
103/ 2011- 12 - മരിയാപുരം പഞ്ചായത്തിൽ 
വിമലഗിരി പാടശേഖരം തോട്ടിൽ കോസ് 
ബാറിന്റെയും ലീഡിംഗ് കനാലിന്റെയും 
നിർമ്മാണം - 10 ലക്ഷം 


25, 000 


- 3 


104/ 2011 - 12 - - കരുണാപുരം പഞ്ചായത്തിൽ 
വാർഡ് നമ്പർ 12 - ൽ പാറശാല ഭാഗത്ത് 
കുളത്തിന്റെ നിർമ്മാണം - 8 ലക്ഷം 


- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദവിവരങ്ങളും താഴെ 
ഒപ്പു വച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോ ഗസ്ഥന്റെ കാര്യാ ല യ ത്തിൽ 
നിന്നും ടി തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
ദർ ഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . ദർഘാസുക ളോടൊപ്പം 100 
മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം 
ചെയ്തിരിക്കണം. നിരതദ്രവ്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് 
ഏത് സമയത്തും മാറത്തക്ക വിധം അ ധികാര 
പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതുമായിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം 
ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആ വശ്യമായ നിരതദ വ്യം 
കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതുമാണ്. 
ടി തുക പണമായോ, ചെക്കായോ, ഇന്ദിരാവികാസ്പത്രമായോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 1989 - ലെ കേരള നിർമ്മാണതൊഴിലാളി 
ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ 8 ( 2) വകുപ്പനുസരിച്ച് ടി പണികൾ 
ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ 
മൊത്തം ചില വിന്റെ ഒരു ശതമാനം തുക നിർ മ്മാണ 
ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥരാണ്. 


20 ,000 


105 / 2011 - 12 - ഉടുമ്പഞ്ചോല പഞ്ചായത്തിൽ 
- മാവടി ഭാഗത്ത് കുളത്തിന്റെ നിർമ്മാണം 
- - 9 ലക്ഷം 


22 ,500 


106 / 2011- 12 - നെടുങ്കണ്ടം പഞ്ചായത്തിൽ 
പാലയ്ക്കാപടി ഭാഗത്ത് ടി - 8 ലക്ഷം 


20, 000 


30,000 


107 / 2011 - 12 -- സേനാപതി പഞ്ചായത്തിൽ 
- സ്വർഗ്ഗംമേട് ഭാഗത്ത് ടി - 12 ലക്ഷം 
108 / 2011- 12 - - ശാന്തമ്പാറ പഞ്ചായത്തിൽ 
- കനാൽമുക്കാപ്പ് ഭാഗത്ത് കുളത്തിന്റെ 
നിർമ്മാണവും അനുബന്ധ പണികളും - 
- 15 ലക്ഷം 


- കേരളാ പൊതുമരാമത്ത്/ ജലസേചന വകുപ്പിലെ 
ദർ ഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ 
വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും ഈ ദർ ഘാസിനും 
ബാധകമാണ്. 


37, 500 


- 8 


109/ 2011 - 12 - രാജകുമാരി പഞ്ചായത്തിൽ 
കുളപ്പാറച്ചാൽ ഭാഗത്ത് ടി ടി - 15 ലക്ഷം 


37,500 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ചെറുകിട ജലസേചന 
വിഭാഗം, കട്ടപ്പന, ഇടുക്കി 


- ( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ. 


25, 000 


10 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


110 / 2011 - 12 - - പാമ്പാടുംപാറ പഞ്ചായത്തിൽ 

നെല്ലാനിക്കൽ ഭാഗത്ത് ടി ടി - 10 ലക്ഷം 
111 / 2011 -12 -- ഇരട്ടയാർ പഞ്ചായത്തിൽ 
പള്ളിക്ക ണ്ടം ഭാഗത്ത് കടൂപ്പാറയിൽ 
സർവേ നമ്പർ 1/ 1, വാർഡ് നമ്പർ 1 - ൽ 
കുളത്തിന്റെ നിർമ്മാണം - 14 ലക്ഷം 
112/ 2011 - 12 -- രാജക്കാട് പഞ്ചായത്തിൽ 
പാലാക്കുഴി ഭാഗത്ത് കുളത്തിന്റെ 
നിർമ്മാണവും അനുബന്ധപണികളും - 
- 15 ലക്ഷം 


35, 000 


11 


37 ,500 


12 


37 ,500 


നമ്പർ ടി .എൻ. 12 / 2011. 

2012 ഫെബ്രുവരി 15. 
- ക ര ള ക വ ർ ണ്ണ ർ ക്കു വേ ണ്ടി ജ ല വി ഭ വ വകു പ്പ് 
എറണാകുളം ഇറി ഗേ ഷൻ ഡിവി ഷൻ എക്സ് സി ക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും താഴെ പറയുന്ന 
തീയതികളിൽ വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ നിശ്ചിത യോഗ്യത 
യുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും പ്രാഥമിക എഗ്രിമെന്റ് 
അടക്കം ചെയ്ത മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
താഴെ പറയുന്ന തീയതിയിൽ സാധാരണ തപാലിലോ, സ്പീഡ് 
പോസ്റ്റിലോ ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുക 
യുള്ളു. നേരിട്ടോ കൊറിയർ വഴിയോ ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . അന്നേദി വസം എക് സി ക ട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറോ അ ദ്ദേ ഹം അ ധി കാര പ്പെ ടു ത്തുന്ന മറ്റ് 
ഉദ്യോഗസ്ഥനോ വൈകുന്നേരം 3.30 മണിക്ക് തദവസരത്തിൽ 
ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ 
തുറക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം 
അവധിയാ യാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം മേൽപറഞ്ഞ 
സമയംവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 


113 / 2011- 12 - രാജകുമാരി പഞ്ചായത്തിൽ 
മഞ്ഞക്കുഴി ഭാഗത്ത് വി . സി . ബി .യുടെ 
നിർമ്മാണം - 15 ലക്ഷം 
114 / 2011 -12 ബൈസൺവാലി പഞ്ചായത്തിൽ 
കോമാളിക്കുടിയിൽ മുതുവാടിഭാഗത്ത് 
കുളത്തിന്റെ നിർമ്മാണവും അനുബന്ധ 
പണികളും - 10 ലക്ഷം 


13 


25 , 000 


14 


115/ 2011- 12 - കരിംകുന്നം പഞ്ചായത്തിൽ 
ഒട്ടല്ലൂർ ഭാഗത്ത് മണ്ണാത്തിപ്പാറ ജലവിതരണ 
പദ്ധതിക്കു വേണ്ടിയുള്ള കുളത്തിന്റെ 
സംരക്ഷണ പണികൾ - 15 ലക്ഷം 


37 ,500 
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കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


ഹാജരാക്കേണ്ട താ ണ് . കേരള ജലവിഭവ പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന നിലവിലുള്ള 
എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


1 66/ ഇഇ/ ഐ /201 - 12- കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷൻ 

37 -ാം ഡിവി ഷ നിൽ പുഞ്ച ത്തോ ടിന്റെ 
അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ - 8 ലക്ഷം 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, 

( ഒപ്പ്) 
എറണാകുളം, കാക്കനാട്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


20 , 000 


2 67/ ഇഇ / ഐ / 2011-12 - തൃക്കാക്കര മുനിസിപ്പാലി 
റ്റിയിൽ കടമക്കേരി തോടിന്റെയും കടമക്കേരി 
കൈവഴി തോടിന്റെയും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ - 
11. 50 ലക്ഷം 

28,750 


ദർഘാസ് നീട്ടിവെയ്ക്കൽപരസ്യം 


3 68 ഇഇ/ ഐ / 2011- 12 തൃക്കാക്കര മുനിസിപ്പാലി 

റ്റിയിൽ ദേശീയ ജലപാത മൂന്നുമായി ചേരുന്ന 
തിന്റെമുകൾഭാഗത്തായി അത്തിക്കാലി തോടിന്റെ 
അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ - 11.50 ലക്ഷം 


നമ്പർ ഡി . ബി. 1/ 83 . 

2012 ഫെബ്രുവരി 8. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
പി . വി . ഐ . പി . ഡിവിഷൻ, പെരുമ്പാവൂർ ഓഫീസിൽ 
നിന്നും 2 - 1- 2012 തീയതിയിൽ പരസ്യം നമ്പർ ഡി. വി . 1/ 83 
ആയി പരസ്യം ചെയ്ത് 21- 2- 2012 - ൽ ടെണ്ടർ ചെയ്യാൻ നിശ്ചയി 
ച്ചിരുന്ന ടെണ്ടർ നമ്പർ 94, 96, 97, 98 , 99, 100, 106, 107 എന്നീ 
പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ 
15 - 3- 2012 തീയതിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതായി അറിയിക്കുന്നു. 


28 ,750 


4 69/ ഇഇ/ ഐ / 2011 -12 - വെള്ളപ്പൊക്കക്കെടുതി - 
കാഞ്ഞൂർ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് നമ്പർ 10 - ൽ 
തിരുനാരായണപുരം അമ്പലക്കടവിന്റെ നിർമ്മാണ 
വും പെരിയാറിന്റെ തീര സംരക്ഷണവും - 
- 8 ലക്ഷം 


20,000 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപ്പന - 8 - 3- 2012 മുതൽ 
9 -3 -2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 15- 3 - 2012 , 3 മണി വരെ. 


5 70 / ഇഇ / ഐ / 2011- 12 വെള്ളപ്പൊക്കക്കെടുതി 
കാഞ്ഞൂർ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് നമ്പർ 8 - ൽ 
ലക്ഷം വീട് കോളനിക്കടവിന്റെ നിർമ്മാണവും 
പെരിയാറിന്റെ തീര സംരക്ഷണവും - 
- 8 ലക്ഷം 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
15 - 3 - 2012 , 3.30 മണി. 


20 , 000 


ദർ ഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില കമനമ്പർ 1, 4 , 5 
ഇവയ്ക്ക് 1,500 + 4 % വി . നി ., കമ നമ്പർ 2 , 3 ഇവയ്ക്ക് 

1,800 + 4 % വി . നി . 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പി . വി. ഐ . പി . ഡിവിഷൻ, 
നമ്പർ 1, പെരുമ്പാവൂർ. 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 12 - 3 - 2012, 1 മണി വരെ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 15 -3 - 2012 , 3 മണി വരെ. 


പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 6 മാസം. 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത " സി യും അതിനുമുകളിലും. 


ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു വിശദവിവരങ്ങളും കാക്കനാട് 
സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലുള്ള ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും മേൽ സൂചിപ്പിച്ചതു 
പകാരം ലഭിക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാ സിന്റെ കാലാ വധി 4 
മാസ മാ യി രി ക്കും . ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങ ൾ ജല വി ഭവ 
വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും 
അവ അന്യോന്യം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതുമാണ്. 

ദർഘാസുകളോടൊപ്പം നിശ്ചിത രൂപത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക 
ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ മാറത്തക്ക വിധത്തിൽ നിശ്ചിത 
നിര ത ദ വ്യം കെട്ടി വ യ് ക്കാത്ത എല്ലാ ദർഘാ സു കളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാ സ് ഫോറം ലഭിക്കുന്ന തി ലേക്ക് തൊഴിലാളി 
സഹകരണ സംഘങ്ങൾ ഓരോ പണിക്കുമുള്ള യോഗ്യതയെ 
സംബ ന്ധിച്ച് ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും 


നമ്പർ ഡി1- 622 / 92. 

2012 ഫെബ്രുവരി 13. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കോലഞ്ചേരി പെരിയാർവാലി 
ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട് സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ 7, അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്കു 
വേണ്ടി നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ 
നിന്നും 20 - 3 - 2012 വൈകു ന്നേരം 3 മണിവരെ 
രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

കൊറിയർ വഴിയുള്ള ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കു ന്ന തില്ല . 
ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായാൽ 
അതിനടുത്ത ദിവസം അവസാന തീയതിയായി പരിഗണിക്കുന്ന 
താണ്. ദർഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം 3. 30 - ന് 
അസിസ്റ്റന്റ് എക് സിക്യുട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യറോ അ ദ്ദേ ഹം 
അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനോഅപ്പോൾ ഹാജരുള്ള 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

-- ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
തുകയും 20 / എ . ഇ . ഇ .- 7 /2011 -12 - പി. വി. ഐ . പി . - എടയ്ക്കാട്ടു 
വയൽ മെനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ ചെയ്തുനേജ് 1 കിലോ 
മീറ്ററിലെ ചോർച്ച തട യു ന്ന തിനുള്ള പുന രു ദ്ധാ രണ 
പണികൾ - 2,95 ,000. 


നിരതദ്രവ്യം - 7, 400. 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില 600 + വാറ്റ്. 
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ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന തീയതിയും - ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
സമയവും 13-3- 2012 മുതൽ 15 - 3-2012, 1 മണി വരെ. 

തുകയും - 5 / 2011 -12 - അളഗപ്പ നഗർ പഞ്ചായത്തിൽ 
ദർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

മണലിപ്പുഴയുടെ വലതുകര സംരക്ഷണവും എൻ.എച്ച്. 
സമയവും 20 - 3 - 2012 , 3 മണി. 

പാലത്തിന് മേലൊഴുക്ക് ഭാഗത്ത് കുളിക്കടവ് നിർമ്മാണവും 

10 , 17 , 246. 
- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 20- 3-2012, 

നിരതദ്രവ്യം - 25,450 . 
3 .30 മണി. 

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 1, 600 + വാറ്റ്. 
കരാറുകാരന്റെ യോഗ്യത - " സി യും അതിനുമുകളിലും. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില്പന തീയതിയും 
പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 3 മാസം. 

സമയവും - 3 - 3 - 2012 രാവിലെ 11 മണിമുതൽ 6 - 3 - 2012 
കേരള സർക്കാരിന്റെ 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ 
ജല സേചന വകുപ്പിന് ബാധ ക മായ പാദേ ശിക കരാറും - പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ അധികാരപ്പെടുത്തി അവസാന തീയതിയും സമയവും- 12 - 3- 2012 ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 
ആവശ്യമായ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് ഒപ്പിട്ട നിരതദ്രവ്യവും ഉള്ളടക്കം 3 മണിവരെ. 
ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരുപാധികം നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 12 -3 -2012 
1990 - ലെ കേരള കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി - ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 3. 30 മണി. 
നിയമത്തിലെ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും പൊതുമരാമത്ത്/ ജലസേചന 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 6 മാസം. 
വകു പ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബ ന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ 

കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ്- സി യും അതിനുമുകളിലും. 
വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ എ , ബി, സി എന്നീ ക്ലാസ് 
തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന 

രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അർഹരായ കരാറുകാർക്ക് മാത്രമേ ദർഘാസ് 
ദർഘാസുകളോടൊപ്പം ജി . ഒ. ( എം .എസ്.) 135/ 97/ കോ -ഓപ്പറേറ്റീവ്, 

ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ. 
തീയതി 13 - 11 - 1997 - ൽ നിഷ്ക്കർഷിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റും 

- ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പ് 
കെ വ ശമുള്ള പ്രവൃത്തിക ളു ടെ വി വ ര ങ്ങളും ഉള്ളടക്കം 

- വച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാ ല യ ത്തിൽ നിന്നും 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 

പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാവു ന്ന താണ്. ദർഘാസ് 

പമാ ണ ങ്ങ ൾ നിശ്ചിത വില രൊക്കം പണ മാ യോ 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

മണിയോർഡർ ആയോ അടച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്ന നിശ്ചിത 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 

വിഭാഗം കരാ റു കാർക്ക് താഴെ ഒപ്പു വച്ചി രി ക്കുന്ന 
പി. വി. ഐ . പി. സബ് ഡിവിഷൻ-7, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും അവസാന വിൽപ്പന 
കോലഞ്ചേരി. 

- എഞ്ചിനീയർ. 

ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നാലുമണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല. കേരള 

ജലവിഭവ / പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് 
ദർഘാസ് പരസ്യം 

നില വിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധ നകളും ഇതിനും ബാധ ക 

മാ യി രിക്കും. ദർഘാ സു ക ളോ ടൊപ്പം 100 വില യുള്ള 
നമ്പർ 6 / ഇള / 2011- 12 . 

2012 ഫെബ്രുവരി 14 . 

മുദ്ര കടലാസിൽ തയ്യാറാക്കിയ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ത്യശ്ശൂർ അഡീഷണൽ 

പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രാഥമിക 
ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 

ഉട മ്പ ടി യുടെ മാതൃക ഓഫീസ് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ 

പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൂർണ്ണമായും പൂരിപ്പിച്ച് പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് കേരള ജല വിഭവ പൊതുമരാമത്ത് 

അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാ ത്തതും ആവശ്യമായ നിര ത ദ്രവ്യം 
വകുപ്പിൽ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അർഹരായ കരാറുകാരിൽ 

കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
നിന്നും പണിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച പ്രത്യേകം 

നിര ത ദ വ്യ മായി എടുക്കുന്ന നാഷണൽ സേവിംഗ് സ് 
ക വറുകളിൽ മത്സ രാ ടി സ്ഥാ ന ത്തിൽ ദർ ഘാ സു കൾ 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ കിസാൻ വികാസ്പത എന്നിവ എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ടി ദർഘാസുകൾ താഴെ പറയുന്ന 

എഞ്ചി നീ യ റുടെ പേരിൽ പണ യ പ്പെടു ത്തി യി രി ക്ക ണം 
ദിവസം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3.30 മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ ( ഇന്ദിരാ വികാസ് പ്രതങ്ങൾ നിരതദ്രവ്യമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല). 
അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥനോ തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസി 
അന്നേദിവസം സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന കരാറുകാരുടെ നോടൊപ്പം അവരുടെ കൈവശമുള്ള എല്ലാ ജോലികളുടേയും 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്ന താ ണ്. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, - വിശദവിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയ സഹകരണ 

പ്രോജക്ട്- 2, തിരുവനന്തപുരം 18- 6 - 2004 - ലെ സർക്കുലർ സംഘം അസിസ്റ്റന്റ് രജി സ് ടാ റുടെ സർട്ടി ഫിക്ക റ്റ് 
നമ്പർ 3759/ 04/ ഡി5/ (3) സി . ഐ .ആർ. അനുസരിച്ച് ഇനിമുതൽ 

ഉണ്ടാ യി രി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി 
ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് 

ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിന്റെ 8 / 3 വകുപ്പ് ഈ ദർഘാസിനും 
മുഖേന ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 

ബാധകമായിരിക്കും. 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ 
അ വ ധി യാ യാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം അ വ സാന കാര്യാലയം, അഡീഷണൽ 
തീയതിയായി കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്. തപാലിൽ വരാവുന്ന ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, 

( ഒപ്പ്) 
കാലതാമസത്തിന് കരാറുകാരൻ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. തൃശ്ശൂർ. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില - കമ ന മ്പർ 1 - ന് 
- 2,000 + 4 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 800 + 4 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 
3 - ന് 1,500 + 4 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 1,900 + 4 % വാറ്റ്, 
ക്രമനമ്പർ 5 - ന് 1, 400 + 4 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 6 - ന് 1,200 + 4 % 
വാറ്റ്. 

- ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങ ളുടെ വിൽപ്പന തീയതിയും 
സമയവും 14 - 3- 2012 മുതൽ 16 - 3- 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ. 


നമ്പർ ഡി2- ജനറൽ/ 2004. 

2012 ഫെബ്രുവരി 21. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി തൃശ്ശൂർ ചെറുകിട ജലസേചന 
വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽ 
നിന്നും പവ്യ ത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച മത്സര 
സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ സ്പീഡ് പോസ്റ്റായി 
മാത്രം ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന 
കാലതാമസത്തിന് ഈ വകുപ്പ്ഉത്തരവാദിയാകുന്നതല്ല. ടി 
ദർഘാസുകൾ താഴെ പറയുന്ന ദിവസം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിവരെ 
സ്വീകരിക്കുകയും അന്നേദിവസം 3.30 മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറോ അ ദ്ദേ ഹം അ ധി കാ ര പ്പെടു ത്തുന്ന മറ്റ് 
ഉദ്യോഗസ്ഥരോതൽസമയം ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണ 
വശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായിരുന്നാൽ അതിനടുത്തുള്ള 
പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കു ന്ന താണ്. 
ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 
4 മാസം വരെ ആയിരിക്കും. 


- പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങ ൾ സ്വീക രി ക്കുന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും 21- 3- 2012 , 3 മണി വരെ. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 21- 3 -2012, 
3.30 മണി. 


നിരതദ്രവ്യം 


| ക്രമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


പവൃ ത്തി യു മായി ബന്ധ പ്പെട്ട ഡിവി ഷൻ - മെ നർ 
ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, തൃശ്ശൂർ. 

കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ്- കമനമ്പർ 1, 3, 4, 5 ഇവയ്ക്ക് 
“ സി ക്ലാസും അതിനുമുകളിലും, ക്രമനമ്പർ 2- നും 6 - നും " ഡി 
ക്ലാസും അതിനു മുകളിലും. 

- പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി കമനമ്പർ 2 - നും 
- 6 - നും 3 മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 4 മാസം. 

- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു വിശദവിവരങ്ങളും താഴെ 
ഒപ്പു വച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും 
ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് ( പമാ ണങ്ങൾ പരസ്പരം 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 
100 ( നൂറ്) - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് 
അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും 
അ ദ്ദേ ഹ ത്തിന് ഏത് സമയത്തും മാറ ത്ത ക്ക വിധത്തിൽ 
അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതുമായിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി 
അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം 
കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 


1 70/ ഇ / എം . ഐ . തൃശ്ശൂർ/ 2011- 12 - മലബാർ 

ഇറിഗേഷൻ പാക്കേജ് – പഴയന്നൂർ ലിഫ്റ്റ് 
ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ പുന രു ദ്ധാ രണ 
പണികൾ - 450 എം. എം. എം.എസ് പൈപ്പിന്റെയും 
550 എം . എം . എം . എസ്. പൈപ്പിന്റെയും 

ല യിങ്ങും സ്ഥാ പി ക്ക ലും ചെ യ്യു ന്ന 
പണികൾ - 13 , 10 , 081 


32 ,800 


2 71/ ഇഇ)/ എം . ഐ ./തൃശ്ശൂർ/ 2011- 12 - ടി എട്ടുമുന 

ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ 
പണികൾ - സക്ഷൻ പൈപ്പും ഡെലിവറി 

പൈപ്പും വാങ്ങി സ്ഥാപിക്കുന്ന പണികൾ - 
- 3 , 81,504 


9,550 


3 72/ ഇ ഇ / എം . എ ./ ത്യ ശ്ശൂർ| 2011 - 12 - ടി 

മന്ദാരം ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേ ഷൻ സ്കീമിന്റെ 
പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ ടി ടി - 7,94, 550 


19 ,900 


4 


73 / ഇ ഇ / എം . എ ./ത്യ ശ്ശൂ ർ / 2 011 - 12 - ടി 
അന്തിക്കാട് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ 
പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ ടി ടി 
12 ,43,320 


- 1989 - ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി 
നിയമത്തിലെ ( 2) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പണികൾ ഏറ്റെടുത്ത് 
നടത്തുന്ന കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ മൊത്തം 
ചെലവിന്റെ 1 % നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിഫണ്ടിലേക്ക് 
നൽകുവാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. 

- കേരള പൊതു മ രാ മത്ത്/ ജല സേചന വകു പ്പിലെ 
ദർ ഘാ സു കളെ സംബ ന്ധിച്ച് നില വി ലു ള്ള എല്ലാ 
വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 

ജി . ഒ. ( എം .എസ്.) നമ്പർ 135 / 97 / കോ - ഓപ്. തീയതി 
13 -11- 1997 - ലെ നിബന്ധനകൾക്കും വിധേയമായി മാത്രമേ ലേബർ 
കോൺടാക്ട് സഹ ക ര ണ സം ഘ ങ്ങ ളിൽനിന്നും 
ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 

- മേൽപ്പറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ പ്രകാരം ആവശ്യമായ 
രേഖകൾ, കഴിഞ്ഞ 3 വർഷം പണി പൂർത്തിയാക്കിയതിന്റെ 
രേഖകൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസിൽ നിന്നുതന്നെ കൊണ്ടു 
വരേ ണ്ട താണ്. യാതൊരു കാരണവശാലും അഡ്വാൻസ് 
പേയ്മെന്റ് നൽകുന്നതല്ല. 


31, 100 


5 


74 / ഇഇ / എം . എ . / ത്യ ശ്ശൂർ/ 2011 - 12 - ടി 
കൂട്ടാല ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ 
പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ - ടോയ്ലെറ്റിന്റെയും 
റസ്റ്റ് റൂമിന്റെയും നിർമ്മാണ പണികളും 
കനാൽ ലൈനിങ്ങും - 6,52, 315 


16 , 350 


6 46 /ഇഇ/ എം . ഐ ./തൃശ്ശൂർ/ 2011 -12 - പ്രാജക്ട് 

മെയിന്റ ന ൻ സ് 2 011 - 12 - ഊ രാംകുളം 
(അഡീഷണൽ) ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിലെ 
പമ്പ് ഹൗസിനരികെയുള്ള കനാൽ തോടിന്റെ 
പാർശ്വസംരക്ഷണ നിർമ്മാണ പണികൾ (പുനർ 
ദർഘാസ്) - 5,78,000 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, 

- ( ഒപ്പ്) 
തൃശ്ശൂർ. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


14 , 450 


6th MARCH 2012 ) 


IRRIGATION DEPARTMENT 


234 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ 3 / ഇഇ / 2011 - 12 . 

2012 ഫെബ്രുവരി 14 . 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ഇടമലയാർ ഇറിഗേഷൻ 
പാജക്റ്റ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ- 2 ചാലക്കുടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ താഴെ പ റ യുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് കേരള 
ജലസേചന പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള 
അർഹരായ കരാറുകാരിൽനിന്നും പണിയുടെ പേരെഴുതി 
മുദ്രവച്ച് പ്രത്യേകം കവറുകളിൽ മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിൽ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ടി ദർഘാസുകൾ താഴെ 
പറയുന്ന ദിവസം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് അന്നേദിവസം സന്നി. 
ഹിതരായിരിക്കുന്ന കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്ന 
താണ്. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പ്രാജക്റ്റ്- II , തിരുവനന്തപുരം 
18 - 6 - 2 0 04 - ലെ സർക്കു ലർ നമ്പർ 3759 /04/ D5/( 3 ) CIR 
അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ്മുഖേന രജിസ്ട്രേഡായി 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്താത്ത ദർഘാസ് 
കവറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന 
ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അവധിയായാൽ അടുത്ത 
പ്രവൃത്തി ദിവസം അവസാന തീയതിയായി കണക്കാക്കേണ്ട 
താണ്. തപാലിൽ വരാവുന്ന കാലതാമസത്തിന് കരാറുകാരൻ 
ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. 


- ദ ർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില കമനമ്പർ 1 - ന് 
1,300 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 1,400 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 
3 - നും 5 - നും 1,500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 1,200 + 
വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 6 - ന് 2,300 + വാറ്റ്. 

- ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങ ളുടെ വിൽപ്പ ന തീയ തിയും 
സമയവും 5- 3 - 2012, 6 - 3 - 2012 , 7 -3 - 2012 എന്നീ തീയതികളിൽ 
ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ മാത്രം. 

പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് പമാണ ങ്ങൾ സ്വീക രി ക്കുന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും - 14 - 3 - 2012 , 2 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 14 - 3- 2012 
ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണി. 


പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 6 മാസം. 


കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ്- " സി യും അതിനുമുകളിലും. 


- നിരതദ്രവ്യം 


കമ 
നമ്പർ 


പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


സി . ആർ. ഡി . സ്കീം 


വലതുകര മെയിൻ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 
4/ 000 കി . മീ .- നും 6 / 570 കി . മീ . - നും 
ഇടയിലുള്ള സ്പൗട്ടുകളുടെ കേടുപാടുകൾ 
തീർക്കലും ചോർച്ച അടയ്ക്കലുംഉൾപ്പെടെ 
- 6 , 50 , 000 


16 ,250 


പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിലെ എ , ബി എന്നീ ക്ലാസ് 
രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അർഹരായ കരാറുകാർക്ക് മാത്രമേ ദർഘാസ് 
ലഭ്യമാകുകയുള്ളു. 

- ദർഘാസ് സംബന്ധമായ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ 
ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാ വു ന്ന താണ്. ദർഘാസ് 
പമാ ണ ങ്ങ ൾ നിശ്ചിത വില രൊക്കം പണ മാ യോ 
മണിയോർഡറായോ അടച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്ന നിശ്ചിത വിഭാഗം 
കരാറുകാർക്ക് താഴെ ഒപ്പു വച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 
കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും മേൽപ്പറഞ്ഞ വിൽപന തീയതികളിൽ 
ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണ 
ങ്ങൾ കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല. കേരള ജലസേചന വകുപ്പിൽ 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
ദർഘാസുകളോടൊപ്പം നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള്ള പ്രകാരം 

100 - ന്റെ മുദ്രക്കടലാസ്സിൽ തയ്യാറാക്കിയ പിലി മി നറി 
എഗ്രിമെന്റ് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേ ണ്ട താ ണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണത്തിന്റെ വില തിരികെ കൊടുക്കുന്നതല്ല. പ്രിലിമിനറി 
എഗ്രിമെന്റിന്റെ മാതൃക ഓഫീസ് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ 
പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരതദ്രവ്യമായി എടുക്കുന്ന നാഷണൽ 
സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിസാൻ വികാസ് പ്രത എന്നിവ 
എക് സി ക്യൂ ട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യറുടെ പേരിൽ 
പണ യ പ്പെടു ത്തി യി രി ക്ക ണം . തൊഴിലാളി സഹ ക രണ് 
സംഘങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസിനോടൊപ്പം അവരുടെ 

കൈവശമുള്ള എല്ലാ ജോലികളുടെയും വിശദ വിവരങ്ങൾ 
അടങ്ങിയ ലിസ്റ്റ് സഹകരണ സംഘം അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. കേരള നിർമ്മാണ 
തൊഴിലാളി ക്ഷേമ നിധി നിയമത്തിന്റെ 8 ( 3) വകുപ്പ് ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


2 എടലക്കാട് ചുള്ളി ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ 

ചെയിനേജ് 1300 മീറ്ററിനും 1400 മീറ്ററിനും 
ഇടയിലുള്ള പു ന രു ദ്ധാ രണ പണികളും 
അക്വ ഡക്ട് പില്ലറു ക ളു ടെ സംരക്ഷണ 
പണികളും - 7,00 ,000 


17 , 500 


3 തുമ്പൂർമുഴി വലതുകര മെയിൻ കനാലിൽ 
ലീഡിംഗ് ചാ നലിന്റെ വല തു ക ര യിലെ 
സം ര ക ണ ഭി ത്തി യു ടെ നിർമ്മാണം 
9 , 00 ,000 


22 ,500 


4 


തുമ്പൂർമുഴി ഗാർഡന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ള 
ചുറ്റുമതിലിന്റെയും പാർശ്വ ഭിത്തിയുടെയും 
നിർമ്മാണം - 6, 00 ,000 


15, 000 


റീവാംപിംഗ് 


ആർ & സി പ്രോഗ്രാം - പൂലാനി ബ്രാഞ്ച് 
കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 0 / 000 കി . മീ . മുതൽ 
3/ 218 കി. മീ. വരെയുള്ള അടിയന്തിര സംരക്ഷണ 
പണികൾ - 8,00,000 


കുറിപ്പ്: - ദർഘാസ് ഫോറം വാങ്ങിയതിനുശേഷം ദർഘാസിൽ 

പങ്കെടുക്കാത്ത കോൺട്രാക്ടർമാർക്കെതിരെ നിയമാനു 
സൃതമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതായിരിക്കും. 
[G . O . (P ) No . 154 / 72 /PW . dated Trivandrum 
24th July 1972]. 


20,000 


ഐ . ഐ . പി . 


6 


കടുപ്പശ്ശേരി ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ 2 / 070 
കി . മീ . മുതൽ 10 /200 കി . മീ. വരെയുള്ള 
എക്സ്റ്റൻഷന്റെയും മതിലകം, പുത്തൻചിറ 
ബ്രാഞ്ചുക ളു ടെ യും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ 
പ്രവൃത്തികൾ - 15,00,000 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ഇടമലയാർ ഇറിഗേഷൻ 
പ്രോജക്റ്റ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ- 2, 

( ഒപ്പ്) 
ചാലക്കുടി. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ. 


37 ,500 


6th 


MARCH 2012 ] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


235 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


( 2 ) 


( 3 ) 


നമ്പർ ഡി4/ ടെണ്ടർ/ 2011 -12 (9). 2012 ഫെബ്രുവരി 13. 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി മലമ്പുഴ ജലസേചന 
ഡിവി ഷൻ എക് സികട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യർ താഴെ 
കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് അംഗീകൃത കരാറു 
കാരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ മത്സര സ്വഭാവമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


12 68 / 2011 - 12 - ടി വലതു പ്രധാന കനാൽ തേനൂർ 

ശാഖാ കനാലിന്റെ 1/ 500 കി. മീ .- നും 1/ 700 
കി. മീ.- നും ഇടയിലുള്ളഭാഗത്തെ അടിയന്തിര 
സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികളും 1/100 കി.മീറ്ററിലെ 

പൈപ്പ് കൾവെർട്ട് ബോക്സ് കൾവെർട്ട് 
ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തികളും- 6,00, 000 
13 69/2011- 12- ടി വലതു പ്രധാന കനാലിന്റെ 

മങ്കര ശാഖാ കനാലിന്റെ 3 / 200 കി. മീറ്ററിനും 
3/ 500 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ 
അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ - 
6 ,50,000 


| 15 ,000 


°39 , 000 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


| ( 3 ) 


16 ,250 


14 70/2011 -12 - ടി വലതു പ്രധാന കനാൽ 

പാലപ്പുറം ശാഖാ കനാലിന്റെ 6/800 കി. മീറ്ററിനും 
7 / 100 കി . മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ 
ടി - 7, 00,000 


20 ,000 


17 , 500 


17 , 500 


15 71/ 2011 - 12 - ടി വലതു പ്രധാന കനാൽ 

പാലപ്പുറം ശാഖാ കനാലിന്റെ 11/ 075 കി. മീ . 
റ്ററിനും 11 /250 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള 
ഭാഗത്തെ അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികളും 
11 /100 കി . മീറ്ററിലെ കേടായ കൾവെർട്ടിന്റെ 
പുനർനിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളും - 8,00,000 
- 72/ 2011 -12 -- മംഗലം പദ്ധതി -മൂവേലിക്കടവ് 

ഡിസ്ട്രിബട്ടറിയുടെ പ്രധാന കനാലിന്റെ 
4/ 560 കി. മീറ്ററിനും 4/ 700 കി . മീറ്ററിനും 
ഇടയിലുള്ളഭാഗത്തെ അടിയന്തിര സംരക്ഷണ 
പ്രവൃത്തികൾ - 6, 00 ,000 


20,000 


16 


11, 250 


15, 000 


36,250 


25,000 


57 / 2011- 12 - മലമ്പുഴപദ്ധതി- വലതു പ്രധാന 
കനാലിന്റെ 1/200 കി. മീ.- നും 1/500 കി . മീ.- നും 
ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ അടിയന്തിര 

സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ - 8,00,000 
2 58 / 2011 - 12 - ടി വലതു പ്രധാന കനാൽ 

പുതുപരിയാരം ശാഖാകനാലിന്റെ 3/ 00 മീറ്ററിനും 
3/ 500 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ 

ടി - 7,00,000 
3 59 /2011-12 ടി മലമ്പുഴ ക്യാമ്പ് ഏരിയായുടെ 

ചുറ്റുമതിലിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും വാട്ടർ 
മീറ്ററിന്റെ ചേമ്പറിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തി 
കളും - 4, 50 , 000 
60 / 2011 - 12 - ടി വലതു പ്രധാന കനാലിന്റെ 
16 / 500 കി . മീ . - നും 16 / 900 കി . മീ .- നും 
ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ അടിയന്തിര സംരക്ഷണ 
പ്രവൃത്തികൾ - 14 ,50,000 
61/ 2011 -12 - ടി വലതു പ്രധാന കനാലിന്റെ 
17 / 150 കി . മീറ്ററിനും 17 / 400 കി .മീറ്ററിനും 
ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ ടി - 10 ,00, 000 
62 / 2011 - 12 - ടി വലതു പ്രധാന കനാലിന്റെ 
21/ 100 കി. മീറ്ററിനും 21/ 300 കി . മീറ്ററിനും 
ഇടയിലുള്ളഭാഗത്തെ അടിയന്തിര സംരക്ഷണ 
പ്രവൃത്തികളും 21/ 200- ലെ അണ്ടർ ടണലിന്റെ 
സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികളും- 14 ,00,000 
63/ 2011 - 12 - ടി വലതു പ്രധാന കനാലിന്റെ 
21/ 800 കി . മീറ്ററിനും 22 / 100 കി . മീറ്ററിനും 
ഇടയിലുള്ളഭാഗത്തെ അടിയന്തിര സംരക്ഷണ 

പ്രവൃത്തികൾ - 9,00,000 
8 64/ 2011- 12 - ടി വലതു പ്രധാന കനാലിന്റെ 

മാങ്കുറുശ്ശി ശാഖാ കനാലിന്റെയും തേനൂർ 
ശാഖാ കനാലിന്റെയും തുടക്ക് ഭാഗത്തെ 
ടി - 9,00, 000 
65/2011-12 - ടി വലതു പ്രധാന കനാലിന്റെ 
28 / 950 കി . മീറ്ററിനും 29 / 100 കി . മീറ്ററിനും 

ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ ടി - 9,00,000 
10 66 / 2011- 12 - ടി വലതു പ്രധാന കനാലിന്റെ 

29 / 525 കി . മീറ്ററിനും 29 / 650 കി . മീറ്ററിനും 

ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ ടി - 6,00, 000 
11 67 / 2011 - 12 - ടി വലതു പ്രധാന കനാൽ 

കിനാവല്ലൂർ ശാഖാ കനാലിന്റെ 0 / 000 കി . 
മീറ്ററിനും 0 /500 കി . മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള 
ഭാഗത്തെ ടി - 5,00 ,000 


- ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1, 5, 7, 8, 9, 
15 ഇവയ് ക്ക് 1,500 + വാറ്റ്, കമനമ്പർ 2 - നും 14 - നും 

1,400 + വാറ്റ്, കമനമ്പർ 3 - നും 11 - നും 1, 000 + വാറ്റ്, 
ക്രമനമ്പർ 4- ന് 2,200 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 6- ന് 2,100 + വാറ്റ്, 
ക്രമനമ്പർ 10 , 12, 16 ഇവയ്ക്ക് 1,200 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 13 - ന് 
1,300 + വാറ്റ്.. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
5 - 3- 2012 മുതൽ 6 - 3- 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 12 - 3 - 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 12 - 3 - 2012, 
3 മണി. 


35 ,000 


22 , 500 


കാലാവധി ക്രമനമ്പർ 1, 4, 5, 6, 7 , 8, 9 , 15 ഇവയ്ക്ക് 
6 മാസം, ക്രമനമ്പർ 2, 10 , 12 , 13 , 14 , 16 ഇവയ്ക്ക് 5 മാസം, 
ക്രമനമ്പർ 3 - നും 11- നും 4 മാസം. 


22 ,500 


9 


നിബന്ധനകൾ 


22,500 


15,000 


പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ രജിസ്റർഡ് തപാലിൽ 
മാത്രമേ ഈ കാര്യാലയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. കൊറിയർ 
സർവ്വീസ്മുഖേനയോ നേരിട്ടോ സ്വീകരിക്കുകയില്ല . പൂരിപ്പിച്ച 
ദർഘാസുകൾ അപ്പോൾ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. തപാൽ 
തകരാറുമൂലമോ മറ്റോ കാലതാമസം വന്നാൽ ഈ 
ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റിന് യാതൊരു വിധമായ ഉത്തരവാദിത്വവും 
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 


12 , 500 


6th MARCH 2012) 


IRRIGATION DEPARTMENT 


236 


തീയതിയും തുറക്കുന്ന തീയതിയും അവധിയാവുകയാണെങ്കിൽ പാസ്പോർട്ട്, പ്രോപ്പർട്ടിമാർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, 
തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഇതേ സമയത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നതും വോട്ടർ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് എന്നിവ ) നിര തദവ്യം കെട്ടി 
തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. നിശ്ചിത സമയത്തിനു ശേഷം വയ്ക്കു ന്നതിനു മുമ്പായി ലേലം നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും മുമ്പാകെ ഹജരാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം രേഖകൾ ഹാജരാക്കാ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പരസ്പരം ത്തവരെയാതൊരു കാരണവശാലും ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ 
കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല . 

അനുവദിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ ഒരു 

ലേല സംഖ്യ പരമാവധി വിളിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ തൽസമയം 
( പാഥമിക ഉടമ്പടിയും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യവും ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതും ലേലത്തിലോ ദർഘാസിലോ 
എക്സ്സിക്രട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ജലസേചന ഡിവിഷൻ, - കൂടുതൽ തുക ഏതെന്ന് പരിശോധിച്ച് കൂടുതലുള്ള തുകയ്ക്ക് 
മലമ്പുഴയുടെ പേരിൽ മാറത്തക്ക വിധം അധികാര ലേലം കൊള്ളാനുള്ള അവകാശം താല്ക്കാലികമായി ഉറപ്പിക്കു 
പ്പെടുത്തിയതുമായിരിക്കണം. പ്രവൃത്തികളിൽ കമ്പോളവില ന്നതാണ്. ദർഘാസ്/ ലേലം കൊണ്ടയാൾ മുഴുവൻ തുകയും 
ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സാധന സാമഗ്രികൾക്ക് അധികനിരക്ക് ദർഘാസ്/ ലേല തുകയും അപ്പോൾതന്നെ അടയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. 
അ നു വദിക്കുന്നതല്ല. ജലവിഭവ വകുപ്പിൽ ദർഘാസ് കൂടാതെ ലേല തുകയും അതിന്റെ 12. 5 % വാറ്റും ചേർത്ത് 
സംബന്ധിച്ച എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ആകെ തുകയ്ക്ക് 5 % വനവികസന നികുതിയും അടയ്ക്കേണ്ട 
ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ താണ്. ദർഘാസ്/ ലേലം കൊണ്ടയാൾ ലേലം ഉറപ്പിച്ച വിവരം 
വിവരങ്ങൾ ഈ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളിൽ അറിഞ്ഞ ഉടൻതന്നെ എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. ലേലം 
ലഭ്യമായിരിക്കും. 

വിളിച്ചെടുക്കാത്തവരുടെ നിരതദ്രവ്യം അതാത് ദിവസത്തെ 

ലേലം മുഴുവനായി തീർന്ന ഉടൻതന്നെ മടക്കികൊടുക്കുന്ന 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

തുമാണ്. ലേലം കൊണ്ടയാൾ ലേല വസ്തുവായ തേക്ക് മരം 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 

ലേലം ഉറപ്പിച്ച അറിയിപ്പ് ലഭിച്ച തീയതി മുതൽ 20 ദിവസ 
ജലസേചന വിഭാഗം, 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

ത്തി നകം മുറിച്ച് കുറ്റിപ്പുറം മെനർ ഇറിഗേഷൻ സബ് 
മലമ്പുഴ. 

എഞ്ചിനീയർ. 

ഡിവിഷന്റെ അധീന ത യിലുള്ള സ്ഥലത്തു നിന്നും സ്വന്തം 

ചെലവിലും ഉത്തരവാദിത്വത്തിലും നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ്/ ലേലപ്പരസ്യം 

അ ല്ലാ ത്ത പക്ഷം പസ്തുത തേക്ക് മരം പുനർ ലേലം 

നട ത്തു ന്നതും ആദ്യം ലേലം കൊണ്ടയാൾ അടച്ച തുക 
നമ്പർ എ3- 1062 / 2010 . 

2012 ഫെബ്രുവരി 15 . സർക്കാരിലേക്ക് മുതൽ കൂട്ടുന്നതുമാണ്. നിശ്ചിത ദിവസം 
മലപ്പുറം മെനർ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷന്റെ കീഴിൽ 

മുഴുവൻ ലേലവും തീർന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം 10 
കുറ്റിപ്പുറം മൈനർ ഇറിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷന്റെ അധീനത 

മണിക്ക് തുടങ്ങുന്നതാണ്. ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ നിലവിലുള്ള 
യിലുള്ള കട്ടുപ്പാറ എൽ. ഐ . സ്കീമിന്റെ കനാൽ ബണ്ടിൽ 

മറ്റ് എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ലേലത്തിനും ബാധകമായിരി 
നിൽക്കുന്ന തേക്കു മരം മല പ്പുറം മെനർ ഇറി ഗേ ഷൻ 

ക്കുന്നതാണ്. ദർ ഘാ സിൽ പങ്കെ ടു ത്ത വർക്ക് മാത്രമേ 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന 

ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളു. 
മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥനോ കട്ടുപ്പാറ എൽ. ഐ . സ്കീം പരിസരത്ത് 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കുറ്റിപ്പുറം മൈനർ ഇറിഗേഷൻ സബ് 
വച്ച് 16 - 3 - 2012 -ാം തീയതി പകൽ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് 

ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
ദർ ഘാസ്/ ലേലം ചെയ്ത് വിൽക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 

ഓഫീസിൽനിന്ന് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് 
ഫോറങ്ങൾ 14 - 3 - 2012 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ കുറ്റിപ്പുറം 

അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ്/ ലേല വില്പനയിൽ 
മൈനർ ഇറിഗേഷൻ സബ്ഡിവിഷനിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

പങ്കെടുക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് 
ഫോറം വിലയായി 100 - നിലവിലുള്ള വില്പന നികുതിയും 

മുൻപ് വില് പ നയ്ക്ക് വച്ചിട്ടുള്ള മരത്തിന്റെ സ്ഥിതിയും 
ഈടാക്കുന്നതാണ്. പൂരിപ്പിച്ച മുദ്രവച്ച ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 

അളവുകളും മറ്റു വിശദ വിവരങ്ങളും കണ്ട് പരിശോധിച്ച് 
ലേല ത്തീ യതിക്ക് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള പവ ത്തി ദി വ സം 

ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടിരിക്കേ ണ്ടതും ലേലത്തിനു ശേഷം ഈ വക 
വൈകു ന്നേരം 4 മണിക്ക് മുമ്പായി കുറ്റിപ്പുറം മൈനർ 

കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള യാതൊരു പരാതികളും പരിഗണിക്കു 
ഇറിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 

ന്നതല്ലാത്തതുമാണ്. 
ദർഘാസിനൊപ്പം 100 - ന്റെ നിരതദ്രവ്യം നൽകേണ്ടതാണ്. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
നിരതദ്രവ്യം ഏതെങ്കിലും ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിൽനിന്നും 

കാര്യാലയം, 
മലപ്പുറം മൈനർ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

മെനർ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, 

- ( ഒപ്പ്) 
എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയതായിരിക്കണം. 

മലപ്പുറം. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ. 
നിരതദ്രവ്യമില്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ സാധുവായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് നൽകിയവർ അതാത് ദിവസത്തെ ലേലസ്ഥലത്ത് 
നിശ്ചിത സമയത്തുതന്നെ എത്തേണ്ടതും ദർഘാസ് താൽക്കാലി 

ദർഘാസ് പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 
കമായി സ്വീകരിച്ചാൽ ദർഘാസ്തുകമുഴുവനുംഅപ്പോൾത്തന്നെ 

നമ്പർ ഡി. ബി.2 - ടി.എൻ- 19/ 2011- 12. 2012 ഫെബ്രുവരി 17 . 
അടയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർ ഘാ സു കൾ ലേല വു മാ യി 
താരതമ്യപ്പെടുത്തി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ലേലത്തിൽ - കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കോഴിക്കോട് ചെറുകിട 
പങ്കെടുക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കു ന്ന വർ അവരുടെ സ്ഥിര മായ ജല സേചന വിഭാഗം സൂപ ണ്ടിംഗ് എഞ്ചി നീ യർ താഴെ 
മേൽ വി ലാ സവും കയ്യൊപ്പും സാക്ഷ്യ പ്പെ ടു ത്തിയ ഒരു ചേർത്തിരിക്കുന്ന പവ്യ ത്തി കൾക്ക് നിർദ്ദിഷ്ട 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട വില്ലേജാഫീസറിൽനിന്നും വാങ്ങിയോ, യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സരാ 
അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിയുടെ പൂർണ്ണ മായ തിരിച്ച റി യ ലിന് -- ടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളമുദ്രവച്ചതും പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് പുറത്ത് 
കഴി യു ന്നതും ഏതെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റ് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ കവറുകളിൽ ദർഘാസുകൾ 
നൽകിയതോ ആയ രേഖകൾ ( ഡ വിംഗ് ലൈസൻസ്, ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ, 


6th MARCH 2012 ) 


IRRIGATION DEPARTMENT 


237 


സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് എന്നിവ വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ആയത് ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനായി ഒടുക്കേണ്ടതുമാണ്. 
കൊറിയർ സർവ്വീസിൽ അയയ്ക്കുന്നതോ നേരിട്ട് നൽകുന്നതോ ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കരാറുകാരൻ 
ആയ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . തപാൽ തകരാറു ( ലേബർ കോൺടാക്റ്റ് സൊസൈറ്റി ഉൾപ്പെടെ) അവരുടെ 
മൂ ലമോ മറ്റോ കാല താമസം വന്നാൽ ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റ് - രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഒറിജിനൽ ഹാജരാക്കേണ്ട 
യാതൊരുവിധ ഉത്തരവാദിത്വവുംഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസിന്റെ താ ണ് . ലേബർ കോൺടാക്റ്റ് സൊസൈറ്റികൾ അവർ 
കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി മുതൽ 4 ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന പണികളുടെ ആകെ അടങ്കൽ തുകയുടെ 
മാസംവരെ ആയിരിക്കും. 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അതാത് രജിസ്ട്രാറിൽനിന്നും വാങ്ങി ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത 
നമ്പർ - പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 

- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് മാത്രം 
അടങ്കൽ തുകയും 

ലഭിക്കുന്നതും അവ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു . 

നിരതദ്രവ്യം പണമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
- കോഴിക്കോട് ജില്ല 

എഞ്ചിനീയറെ അധികാരപ്പെടുത്തിയതും ആവശ്യമായ സ്റ്റാമ്പ് 
നബാർഡ് ആർ. ഐ . ഡി .എഫ്. XVII 

പതിച്ച് ഒപ്പിട്ടതുമായ നിര തദവ്യം ദർഘാസിനോടൊപ്പം 

സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. കരാറുകാർ ദർഘാസിനൊപ്പം 100 വില 
ടി . എൻ. 145 /2011- 12 - ചെക്കിയാട് പഞ്ചായത്തിൽ 
വാർഡ് നമ്പർ 14- ൽ തോട്ടുമുക്കിൽ മുണ്ടത്തോടിന് 

യുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള പ്രാഥമിക 
കുറുകെ എസ്. ഡബ്ലിയു . ഇ / വി. സി. ബി.-യുടെ 

ഉടമ്പടിയും റ്റി .ആർ.- 5 രസീതും കൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
നിർമ്മാണം - 31,00, 000 

മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാത്തതും നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കു 
50,000 

ന്നതുമായ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
- മലപ്പുറം ജില്ല 

- 1987 - ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി 
നബാർഡ് ആർ. ഐ . ഡി .എഫ്. XVIL 

നിയമത്തിലെ 8 (2 ) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് മേൽപ്പണികൾ 
- ടി .എൻ.123 / 2011 - 12 - എടപ്പാൾ പഞ്ചായത്തിൽ 

ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന കരാറുകാർ രാക്കം ചെലവിന്റെ 
ചേലായിപ്പുറം അത്തിക്കരിചിറ റഗുലേറ്റർ കം 

ഒരു ശതമാനം കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് 
ബണ്ടിന്റെ നിർമ്മാണം (പുനർ ദർഘാസ്) - 

ബില്ലിൽനിന്നും നൽ കേ ണ്ട താ ണ് . കേരള ജല സേ ചന 
| 72,00,000 

50 ,000 

വകുപ്പിൽ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ 

ചട്ടങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരി 
- ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ത്തിന്റെ വില - കമ ന മ്പർ 1 - ന് ക്കുന്നതാണ്. 
4,700 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 10,800 + വാറ്റ്. 

സൂപ്രണ്ടിംഗ്എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 22 -3 -2012 . 

ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, 
കരാറുകാരന്റെ യോഗ്യത ക്രമനമ്പർ 1- ന് " ബി ക്ലാസ്സും കാവേരി ഹൗസ്, വെസ്റ്റ്ഹിൽ പി . ഒ., ( ഒപ്പ്) 
അതിനു മുകളിലും. ക്രമനമ്പർ 2- ന് എ ക്ലാസ്സ്. 

കോഴിക്കോട്. 

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ. 
പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 12 മാസം. 


- പ്രവർത്തികളുടെ ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റുവിവരങ്ങളും 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽനിന്ന് 15-3- 2012 മുതൽ 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
20 - 3 - 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 

നമ്പർ ഡി3 / ടെണ്ടർ/ 2651/ 03. 

2012 ഫെബ്രുവരി 15. 
വില മണി യോർ ഡ റായോ രൊക്കം പണമായോ അടച്ച് 
രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണ -- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കുറ്റ്യാടി ജലസേചന പദ്ധതി 
ത്തിനുവേണ്ടി അടയ്ക്കുന്നതുക യാതൊരു കാരണവശാലും -- പേരാമ്പ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല. പ്രവർത്തികളുടെ ദർഘാസുകൾ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ക്ക് താഴെ പറയും പ്രകാരം 
22 - 3- 2012 ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 3.30 മണിവരെമാത്രമേ സ്വീകരിക്കു ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിൽ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള നിശ്ചിത യോഗ്യത 
കയുള്ളു. 

യുള്ള കരാറുകാരിൽനിന്നും (PWD - A , B രജിസ്ട്രേഷനുള്ള 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം 4 

വരെയും പരിഗണിക്കും) മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ മൽസര 
മണിക്ക് സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 

സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന 

സ്വീക രിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം വൈകുന്നേരം 3.30 
മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. 

മണിക്ക്, തദവസരത്തിൽ സന്നിഹിതരാവുന്ന കരാറുകാരുടെ 

സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കു ന്ന താ യി രിക്കും. നിര തദവ്യം 
മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ദിവസം സർക്കാർ 

എക് സികട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യ റുടെ പേരിൽ നാഷ ണൽ 
അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് പിന്നീടുള്ള 

സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അഥവാ ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത 
പ്രവർത്തി ദിവസം ടി സമയത്ത് ടി ദർഘാസുകൾ നടത്തുന്ന 

ബാങ്കിൽ നിക്ഷേ പി ച്ച തിന്റെ അസ്സൽ സർട്ടി ഫിക്കറ്റ് 
താ ണ്. ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ത്തിന്റെ ഏകദേശ വില യാണ് 

ദർഘാസിന്റെകൂടെ അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ദർഘാസിനൊപ്പം 
മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 

100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ ഒപ്പിട്ട് സമർപ്പിക്കേ 
യഥാർത്ഥ വില എത്രയെന്ന് ഓഫീസിൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടതും 

ണ്ടതാണ്. 


6th MARCH 2012) 


IRRIGATION DEPARTMENT 


238 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 
പേരും ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 


- (3) 


10 


33 / ഇ . ഇ . കെ . വൈ . ഐ . പി . 2011- 12 -- കുറ്റ്യാടി 
ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട് ഇടതുകര മെയിൻ 
കനാലിലെ ചെയിനേജ് 6 / 800 കി . മീ .- ലെ 
അണ്ടർ ടണലിന്റെ അടിയന്തിര ബാഹ്യ 
സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി- 5 ലക്ഷം 


42 / ഇ . ഇ . കെ . വൈ . എ . പി . / 2011 - 12 - ടി 
വലതുകര മെയിൻ കനാലിലെ ചെയിനേജ് 
25/ 500 കി. മീ . നും 25 /650 കി. മീ. നും ഇടയിൽ 
ചോർച്ച തടയുന്നതിനും സൈഡ് ബലപ്പെ 
ടുത്തുന്നതിനുമുള്ള പ്രവൃത്തി ( പുനർ 
ദർഘാസ്) - 15 ലക്ഷം 


37 ,500 


12, 500 


2 


34 / ഇ . ഇ . കെ . വൈ . ഐ . പി ./ 2011 - 12 - ടി 
ഏറാമല ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ ചെയിനേജ് 
2/ 000 കി. മീ. നും 2/ 500 കി. മീ . നും ഇടയിലുള്ള 
പൊളിഞ്ഞ ഭാഗത്തെ പുനരുദ്ധാരണപ്രവൃത്തി 
4 . 50 ലക്ഷം 


11,250 


37 ,500 


3 


35 / ഇ . ഇ . കെ . വൈ . എ . പി . / 2011 - 12 - ടി 
മലബാർ ഇറിഗേഷൻ പാക്കേജ്- അഴിയൂർ 
ബ്രാഞ്ച്കനാലിന്റെചെയിനേജ്4/250 കി. മീ . നും 
4/ 900 കി . മീ . നും ഇടയിൽ ചോർച്ച തടയുന്ന 
തിനും സൈഡ് ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള 
പ്രവൃത്തി 15 ലക്ഷം 


11 43 / ഇ . ഇ . കെ . വൈ . എ . പി . / 2011 - 12 - ടി 

വലതുകര മെയിൻ കനാലിലെ ചെയിനേജ് 
32 /750 കി. മീ. നും 32/ 860 കി. മീ. നും ഇടയിൽ 
ചോർച്ച തടയുന്നതിനും സൈഡ് ബലപ്പെ 
ടുത്തുന്നതിനുമുള്ള പ്രവൃത്തി ( പു നർ 

ദർഘാസ്) - 15 ലക്ഷം 
12 44 / ഇ . ഇ . കെ . വൈ . എ . പി . / 2011 - 12 - ടി 

മലബാർ ഇറിഗേഷൻ പാക്കേജ് ഇടതുകര 
മെയിൻ കനാലിലെ ചെയിനേജ് 9 /100 കി . 
മീറ്ററിലെ മാമ്പള്ളിഅക്വഡക്ടം സർപ്ളസും 
അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി 
(പുനർ ദർഘാസ്) - 15 ലക്ഷം 


37 , 500 


37 , 500 


4 


36 / ഇ . ഇ . കെ . വൈ . എ . പി . | 2011 - 12 - ടി 
ഇരിങ്ങൽ ബ്രാഞ്ച് കനാൽ റോഡിലെ 
ചെയിനേജ് 8/ 400 കി. മീ . നും 9 / 400 കി . മീ. നും 
ഇട യിലു ള്ള അ ടി യ തിര അറ്റ കുറ്റ 
പ്രവൃത്തികൾ - 15 ലക്ഷം 


37 , 500 


ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില കമനമ്പർ 1 - ന് 
- 1,000 + വാറ്റ്; ക്രമനമ്പർ 2- ന് 900 + വാറ്റ്; ക്രമനമ്പർ 3, 
- 4, 5, 10 , 11, 12 ഇവയ്ക്ക് 2, 300 + വാറ്റ്; ക്രമനമ്പർ 6 - ന് 
- 600 + വാറ്റ്; ക്രമനമ്പർ 7 - ന് 1,800 + വാറ്റ്; ക്രമനമ്പർ 
8- ന് 400 + വാറ്റ്; ക്രമനമ്പർ 9- ന് 800 + വാറ്റ്. 


5 


37 / ഇ . ഇ . കെ . വൈ . എ . പി . / 2011 - 12 - ടി 
ഇടതുകര കനാൽ റോഡിലെ ചെയിനേജ് 
34/ 500 കി. മീ. നും 35 /500 കി. മീ. നും 
ഇടയിലുള്ള പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ 
15 ലക്ഷം 


ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 8 - 3 - 2012 , 3 മണി. 


37 , 500 


- 38/ ഇ . ഇ . കെ . വൈ . എ . പി . / 2011 - 12 - ടി 
വെള്ളപ്പൊക്ക കെടുതികൾ - പുതുപ്പണം 
ഡി സ് ടി ബ ട്ട റി യു ടെ ചെയിനേജ് 
0/ 600 കി . മീ . നും 0 / 750 കി. മീ . നും 
ഇടയിലുള്ള അടി യ തിര നിർമ്മാണ 
പ്രവൃത്തികൾ - 3 ലക്ഷം 


- പ്രവൃത്തിപൂർത്തിയാക്കാനുള്ള കാലാവധി - ക മ ന മ്പ ർ 
1, 4, 5, 7 , 9, ഇവയ്ക്ക് 3 മാസം; കമനമ്പർ 2, 6 , 8 
ഇവയ്ക്ക് 2 മാസം; ക്രമനമ്പർ 3, 10 , 11, 12 ഇവയ്ക്ക് 
6 മാസം. 


7 ,500 


7 


39 / ഇ . ഇ . കെ . വൈ . എ . പി . / 2011 - 12 - ടി . 
പേരാമ്പ സ്റ്റാഫ് കോള നി യിലുള്ള 
കെട്ടിടങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 
- 9 ലക്ഷം 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും 6 - 3- 2012 മുതൽ 
7 - 3 - 2012 വരെ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 10 മണി 
മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ പമാ ണ ത്തിന്റെ വില 
ഒടുക്കിയാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


22 ,500 


8 


40 / ഇ . ഇ . കെ . വൈ . എ . പി . | 2011 - 12 - ടി 
ഇരിങ്ങൽ ബ്രാഞ്ച് കനാലിൽ പന്തലായനി 
അക്വഡക്ടിനടുത്ത്ചെയിനേജ് 0/ 500 നും 
1/000 കി. മീ. നും ഇടയിൽ സൂപ്പർ പാസ്സേജ് 
നിർമ്മാണം - 1.15 ലക്ഷം 


-- പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലും ജലസേചന വകുപ്പിലും 
നിലവിലുള്ള ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും 
ഇതിനും ബാധകമാണ്. യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ 
ഏതൊരു ദർഘാസും നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


2 ,900 


9 41/ ഇ . ഇ . കെ . വൈ . എ . പി . / 2011 - 12 - ടി 

നടുവത്തൂർ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെചെയിനേജ് 
1/ 550 കി . മീറ്ററിലുള്ള അക്വഡക്ടിന്റെ 
കോൺക്രീറ്റ് കാലുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന 
പ്രവൃത്തി- 4 ലക്ഷം 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
കുറ്റ്യാടി ജലസേചന പദ്ധതി, 

(ഒപ്പ്) 
പേരാമ്പ , കോഴിക്കോട്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


10 , 000 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 

അപേക്ഷ യോ ടൊപ്പം സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് 

ഫോറങ്ങൾ കരാറുകാർ പരസ്പരം കൈമാറുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
നമ്പർ ഡി. ബി. റ്റി .ആർ- 4 /2011-12. 2012 ഫെബ്രുവരി 10 . 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന ദിവസം പൊതു അവധി 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ചെറു കിട ജല സേ ചന 
വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, സുൽത്താൻബത്തേരി 

പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള 

അതേ സമയത്ത് ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. 
അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള -- നിരതദ്രവ്യം ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
മുദ്രവച്ചതും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ പ്ളഡ്ജ്ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത 
കരാറുകാരന്റെ മുഴുവൻ മേൽവിലാസവും വ്യക്ത മായി ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും 
ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ കവറുകളിൽ ദർഘാസുകൾ വെവ്വേറെ നിരതദ്രവ്യം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാ സു കൾ പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ടു മെന്റ് 
മുഖാന്തിരം രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി 

ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 100 വിലയുള്ള 
രിക്കണം. കൊറിയർ സർവ്വീസ് മുഖാന്തിരമോ നേരിട്ടോ 

മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
ഉള്ള ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന 

അല്ലാത്തവ നിരസിക്കുന്നതാണ്. പ്രവൃത്തികൾക്ക് ദർഘാസുകൾ 
കാല താ മ സ ത്തിന് ഈ വകുപ്പ് ഉത്ത ര വാ ദി യാ യി സ്വീകരിച്ച ശേഷം പ്രവൃത്തി ലഭിച്ച കരാറുകാരൻ അസ്സൽ 
രിക്കുകയില്ല . 2012 മാർച്ച് മാസം 12 -ാം തീയതി മുതൽ 14 -ാം ഉടമ്പടി വയ്ക്കാതെ ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയാണെങ്കിൽ ആ കാരണം 
തീയതി വരെയുള്ള പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ രാവിലെ കൊണ്ട് പ്രവൃത്തികൾ വേറെ കരാറുകാരനെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടി 
10 മണി മു തൽ വൈകു ന്നേരം 4 മണിവരെ ചെറു കിട വന്നാൽ അതുമൂലം സർക്കാരിനുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ നഷ്ടങ്ങൾക്കും 
ജല സേചന വിഭാഗം സുൽത്താൻബത്തേരി ഡിവി ഷൻ - ഇത്തരത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്ന കരാറുകാരൻ ഉത്തര വാദി 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽനിന്നും രേഖാമൂലം ആയിരിക്കും. 
രൊക്കം പണമടച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 

- കേരള ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. അംഗീകൃത കരാറുകാരുടെ നിലവിലുള്ള 

എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
രജിസ്ട്രേഷൻ കാർഡ് ഹാജരാക്കിയാൽ മാത്രമേ ദർഘാസ് 

ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച അന്തിമതീരുമാനം എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ഫോറം നൽകപ്പെടുകയുള്ളൂ. 2012 മാർച്ച് മാസം 17 -ാം 
തീയതി വൈകുന്നേരം 5 മണിവരെ തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന 

എഞ്ചിനീയറിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 
ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 2012 മാർച്ച് മാസം 
19 -ാം തീയതി രാവിലെ 11 മണിക്ക് എക് സി ക ട്ടീവ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

(ഒപ്പ്) 
എഞ്ചി നീ യാ അ ദ്ദേ ഹം ചുമ ത ല പ്പെ ടു ത്തുന്ന മറ്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ഉദ്യോഗസ്ഥരോ തൽസമയം ഹാജരുള്ള കരാറു കാ രുടെ 

ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, 

എഞ്ചിനീയർ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. 

സുൽത്താൻബത്തേരി, വയനാട്. (പൂർണ്ണ അധികചുമതല ). 
കമ ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ പേരും അടങ്കൽ തുകയും 

ദർഘാസ് പരസ്യം 


1 26/ ഇ . ഇ ./2011-12 - - ഫ്ള ഡ് ഡാമേജ് നൂൽപ്പുഴ 

പഞ്ചായത്തിലെ കല്ലൂർപ്പുഴ എൽ. ഐ . 
സ്കീമിന്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് പാർശ്വ 
സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ - 12 ലക്ഷം - 30,000 
27/ ഇ . ഇ ./ 2011-12 - ഫ്ളഡ് ഡാമേജ് മാനന്തവാടി 
പഞ്ചായത്തിലെ കണിയാരത്ത്വെള്ളാട്ടിൽ 
തോടിന് പാർശ്വ സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ - 
8 .50 ലക്ഷം 

| 21, 250 
3 28 / ഇ . ഇ ./ 2011-12 - -- പ്രോജക്ട് മെയിന്റനൻസ് - 

കോട്ടത്തറ പഞ്ചായത്തിലെ ചെറുപുഴഎൽ. ഐ . 
സ്കീം വി . സി . ബി. യുടെ താഴെ ഭാഗത്ത് 
( വലതുവശം) പാർശ്വ സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ 
12 ലക്ഷം 

30 , 000 


നമ്പർ ഡി2 963/ ടെണ്ടർ/ 2003. 

2012 ഫെബ്രുവരി 14 . 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
പഴശ്ശി ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി ഡിവിഷൻ നമ്പർ-2, കണ്ണൂർ താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ക്ക് ജല സേചന വകു പ്പി ലോ 
പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അർഹതപ്പെട്ട 
തരം കരാറുകാരിൽനിന്നും മൽസര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും കോൺട്രാക്ടറുടെ പേരും ആലേഖനം 
ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ചിട്ടുള്ള കവറുകളിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് 
തപാൽവഴി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . കൊറിയർ തപാലുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ കാലതാമസങ്ങൾക്ക് ഈ വകുപ്പ് 
ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 
ക്രമ 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

അടങ്കൽ തുകയും 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- നും 3- നും 
1,800 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 1,500 + വാറ്റ്. 


പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 12 മാസം. 


- 1 പി . വൈ . ഐ . പി . മെയിൻ കനാൽ 
- അക്വഡക്ട്ചെയിനേജ് 4.300 കി . മീ. മുതൽ 
4. 330 കി. മീ . വരെ അത്യാവശ്യ അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ - 8,50,000 


21, 250 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത " സി ക്ലാസ്സും ഉപരിയും. 

ലേബർ കോൺട്രാക്റ്റ് സൊസൈറ്റികൾ രജിസ്ട്രേഷൻ 
കാർഡിനോടൊപ്പം അവർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന പണികളുടെ 
ആകെ അടങ്കൽ തുകയുടെ സർട്ടി ഫിക്കറ്റ് അതാതു 
രജിസ്ട്രാറിൽ നിന്നും വാങ്ങി ദർഘാസ് ഫോറത്തിനുള്ള 


2 ടി മെയിൻ കനാലിന്റെ ചെ . 5.360 കി . മീ . 
മുതൽ ചെ . 5 .340 കി . മീ . വരെ ടി 
- 8,50, 000 


21,250 


6th 


MARCH 2012) 


IRRIGATION DEPARTMENT 


240 


(3) 


കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ്സ് -" സി യും അതിനുമുകളിലും. 


പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി - 2 മാസം. 


3 പി . വൈ . ഐ . പി . മെയിൻ കനാലിന്റെ 

ചെ . 7.300 കി. മീ.റ്ററിൽ ഇടിഞ്ഞു വീണ മണ്ണ് 
മാറ്റൽ പ്രവൃത്തി- 5,25,000 


13 , 125 


4 ടി മാഹി ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെ . 0. 140 

കി. മീ . മുതൽ ചെ . 0.360 കി . മീ . വരെ 
അത്യാവശ്യ അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തി- 5,00,000 


ദർഘാസുകൾ 14 -3 - 2012 -ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിവരെ 
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തപാലിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം 
വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ 
അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്നഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 


12 ,500 


5 ടി മെയിൻ കനാലിന്റെ ചെ . 12.200 

കി . മീറ്റർ മുതൽ ചെ . 12.250 കി . മീ . വരെ 
ടി - 12 , 00 ,000 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും 6- 3- 2012 മുതൽ 
13 - 3 - 2012 വരെ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 10 മണി 
മുതൽ 4 മണിവരെ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


30,000 


6 ടി മെയിൻ കനാലിന്റെ ചെ . 14.500 
- കി. മീറ്റർ മുതൽ ചെ . 14.550 കി . മീ . വരെ 
ടി - 12,00,000 


30,000 


100 വിലയുള്ളമുദ്രപത്രത്തിൽ മാതൃകാ ഫോറത്തിൽ 
നിർദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രാഥമിക എഗ്രിമെന്റ് 
പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ ദർഘാസിനോടൊപ്പം അടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. 
അല്ലാതെയുള്ള ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. രജിസ്റ്റേർഡ് 
തപാൽ മുഖേന മാത്രമേ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 
കൊറിയർ സർവ്വീസ് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ മുഖേനയുള്ള 
കാലതാമസത്തിന് ജലസേചന വകുപ്പ്ഉത്തരവാദിയല്ല . 


7 ടി മാഹി ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെ . 2.820 
- കി . മീറ്റർ വരെ ടി - 9,00,000 


22 ,500 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- നും 2 - നും 
1,700 + വാറ്റ് 4 % നിരക്കിൽ + സൈസ് 1 % നിരക്കിൽ, 
ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 1,100 + വാറ്റ് 4 % നിരക്കിൽ + സൈസ് 1 % 
നിരക്കിൽ, ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 1, 000 + വാറ്റ് 4 % നിരക്കിൽ + 
സൈസ് 1 % നിരക്കിൽ, ക്രമനമ്പർ 5, 6, 7 ഇവയ്ക്ക് 1,800 + 
വാറ്റ് 4 % നിരക്കിൽ + സൈസ് 1 % നിരക്കിൽ. 


പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരണ്ടി ഉൾപ്പെടെ കേരള 
ജല സേ ചന വകു പ്പിലെ ദർ ഘാ സു കളെ സംബ ന്ധിച്ച് 
നില വിലുള്ള എല്ലാ വ്യവ സ്ഥ കളും ഈ ദർ ഘാ സിനും 
ബാധകമാണ്. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 13 -3 - 2012 വൈകുന്നേരം 4 മണി. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പഴശ്ശി ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി 
ഡിവിഷൻ നമ്പർ-2, കണ്ണൂർ. 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 14 -3 - 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണി. 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


